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3M TOUCH SYSTEMS, 800 Carleton Ct„ Annarcis Island, 
New Westminster, BC, V3L-6L3 Canada, 604/521-3962, 
Fax: 604/521-4629, www.dynapro.com 
4B COMPONENTS LTD, 729 Sabrina Dr., East Peoria, 
IL 61611, 309/698-5611, Fax: 309/698-5615, www.go4b. 
com 

AALBORG INSTRUMENTS & CONTROLS, 20 Corporate 
Dr., Orangeburg, NY 10962, 800/866-3837, Fax: 845/398- 
3165, www.aalborg.com 

AALIANT, 150 Venture Blvd., Spartanburg, SC 29306, 
864/574-8060, Fax: 864/574-8063, www.bindicator.com 
ABB AUTOMATION— ANALYTICAL DIV., 843 N. 
Jefferson St., Lewisburg, WV 24901, 304/647-1761, Fax: 
304/645-4236, www.abb.com/usa 
ABB AUTOMATIONS, INC., DRIVES & POWER 
PRODUCTS, 16250 W. Glendale Dr., New Berlin, WI 
53151, 800/752-0696, Fax: 262/785-0397, www.abb-drives. 
com 

ABB INSTRUMENTATION, 125 E. County Line Rd., 
Warminster, PA 18974, 215/674-6000, Fax: 215/674-7183, 
www.abb.com/us/instrumentation 
ABB WATER METERS, INC., 1100 SW 38th Ave., Ocala, 
FL 34474, 800/874-0890, Fax: 352/368-1950, www. 
abbwatermeters .com 

ABB, INC., 29801 Euclid Ave., Wickliffe, OH 44092, 
800/626- 4999, Fax: 716/273-7014, www.abb.com 
ABSOLUTE PROCESS INSTRUMENTS, INC., 1029 
Butterfield Rd., Vernon Hills, IL 60061, 800/942-0315, 
Fax: 800/949-7502, www.api-usa.com 
AC DATA SYSTEMS, 806 Clearwater Loop, Suite C, Post 
Falls, ID 83854, 800/890-2569, Fax: 208/777-4466, www. 
surgeblox.com 

ACCES I/O PRODUCTS, INC., 10623 Roselle St., San 
Diego, CA 92121, 858/550-9559, Fax: 858/550-7322, 
www.acces-usa.com 

ACCUTECH, 577 Main St., Hudson, MA 01749, 800/879- 
6576, Fax: 978/568-9085, www.savewithaccutech.com 


ACME ELECTRIC CORP., 4815 W. 5th St., Lumberton, 
NC 28358, 910/738-1121, Fax: 910/739-0024, www. 
acmepowerdist.com 

ACOPIAN, PO Box 638, Easton, PA 18044, 610/258-5441, 
Fax: 610/258-2842, www.acopian.com 
ACP, 6865 Shiloh Rd. E„ Alpharetta, GA 30005, 770/205- 
2475, Fax: 770/888-5362, www.acpthinclient.com 
ACROMAG, INC., 30765 South Wixom Rd., Wixom, MI 
48393, 248/624-1541, Fax: 248/624-9234, www.acromag. 
com 

ACTION INSTRUMENTS, 8601 Aero Dr., San Diego, 
CA 92123, 585/279-5726, Fax: 858/279-6290, Millard 
Schewe, millards@actionio.com, www.actionio.com 
ACTUAL TOOLS, 101-1001 W. Broadway, Suite 381, 
Vancouver, BC V6H, http://www.actualtools.com/ 

AD PRODUCTS CO., 4799 W. 150th St., Cleveland, OH 
44135, 800/325-4935, Fax: 216/267-5392, www.adprod- 
uctsco.com 

ADALET, 4801 W. 150th St., Cleveland, OH 44135, 
216/267-9000, Fax: 216/267-1681, www.adalet.com 
ADAPTIVE MICRO SYSTEMS, 7840 N. 86th St., 
Milwaukee, WI 53224, 414/357-2020, Fax: 414/357-2029, 
www.adaptivedisplays.com 

ADAPTIVE RESOURCES, 2 Park Dr., Lawrence, PA 
15055, 724/746-4969, Fax: 724/746-9260, www.adapti- 
veresources.com 

ADI ROISOLUTIONS CORPORATION, 18-35 Grandin 
Road, Saint Albert, AB T8N 5W2, 888-751-5234, Fax: 
780-401-1707, www.adiroisolutions.com 
ADTECH, 3750 Monroe Ave., Pittsford, NY 14534, 716/383- 
8280, Fax: 716/383-8386, www.adtech-inst.com 
ADVANCED CONTROL TECHNOLOGY, INC., 7050 
E. Hwy. 101, Shakopee, MN 55379, 952/882-0000, Fax: 
952/890-3644 

ADVANCED MICRO DEVICES, 1 AMD Place, Sunnyvale, 
CA 94085 408-732-2400, 800-538-8450 (toll free) Fax: 
408-749-2027, www.amd.com 
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ADVANCED MOTION CONTROLS, 3805 Calle Tecate, 
Camarillo, CA 93012, 805/389-1935, Fax: 805/389-1165, 
www.a-m-c.com 

ADVANCED PROCESS SOLUTIONS, 914 Springdale Dr. 
Jeffersonville, IN 47130, 812-280-7450, 888-294-8118 
(toll free). Fax: 812-280-7490, http://www.gotoaps.com 
ADVANCED SEPARATIONS AND PROCESS SYSTEMS, 
INC., 6111 Pepsi Way, Windsor, WI 53716, 608/846-1130, 
Fax: 608/846-1144, www.asapsys.com 
ADVANCED SYSTEMS & DESIGNS, INC., 1 100 Owendale 
#J, Troy, MI 48083, 248/689-4800, Fax: 248/689-8811, 
www.asdspcl.com 

ADVANTECH AUTOMATION CORR, 1320 Kemper 
Meadow Dr. #500, Cincinnati, OH 45240, 513/742-8895, 
Fax: 513/742-8892, www.advantech.com 
ADVANTECH TECHNOLOGIES, INC., 15375 Barranca 
Pkwy., Irvine, CA 92618, 949/789-7178, Fax: 949/789- 
7179, www.advantech.com/epc 
AEROTECH, INC., 101 Zeta Dr., Pittsburgh, PA 15238, 
412/963-7470, Fax: 412/963-7459, www.aerotech.com 
AFCON CONTROL & AUTOMATION, INC., 1014 E. 
Algonquin Rd. #102, Schaumburg, IL 60173, 847/397- 
6900, Fax: 847/397-6987, www.afcon-inc.com 
AGILE SYSTEMS, 575 Kumpf Dr., Waterloo, Ontario, N2V 
1K3 Canada, 519/886-2000, Fax: 519/886-2075, www. 
agile-systems.com 

AIR" DIMENSIONS, INC., 1015 W. Newport Center Dr., 
Deerfield Beach, FL 33442, 954/428-7333, Fax: 954/360- 
0987, www.airdimensions.com 
AIR INSTRUMENTS & MEASUREMENTS, INC., 13300 
Brooks Dr. Suite A, Baldwin Park, CA 91706, 626/813- 
1460, Fax: 626/338-2565, www.aimanalysis.com 
AIRPAX CORR, 807 Woods Rd., Cambridge, MD 21613, 
410/228-1500, Fax: 410/228-3456, www.airpax.net 
ALLEN-BRADLEY CO. LLC, Two Executive Dr., 
Chelmsford, MA 01824, 978/446-3476, Fax: 978/446- 
3322, www.ab.com/sensors 

ALLEN-BRADLEY, 1201 S. 2nd St., Milwaukee, WI 53204, 
414/382-2000, Fax: 414/382-4444, www.ab.com 
ALLIED MOULDED PRODUCTS, INC., 222 N. Union 
St., Bryan, OH 43506, 419/636-4217, Fax: 419/636- 
2450, Valerie Hageman, www.enclosures. allied- 
moulded. com 

ALNOR INSTRUMENT CO., 7555 N. Linder Ave., Skokie, IL 
60077, 847/677-3249, Fax: 847/677-3514, www.alnor.com 
ALTECH CORR, 35 Royal Rd., Flemington, NJ 08822, 
908/806-9400, Fax: 908/806-9490, www.altechcorp.com 
ALTER INDUSTRIES CORR, 35 Vantage Point Dr., 
Rochester, NY 14624, 716/349-3520, Fax: 716/349-3510, 
www.altekcalibrators.com 

ALTERSYS, INC., 555 d’Auvergne St., Longueuil, Quebec, 
J4H 4A3 Canada, 405/674-7774, Fax: 405/674-7344, 
www.altersys.com 

AMERICAN LED-GIBLE, INC., 1776 Lone Eagle St., 
Columbus, OH 43228, 614/851-1100, Fax: 614/851-1121, 
www.ledgible.com 


AMERIPACK, 70 S. Main St., Cranbury, NJ 08512, 609/395- 
6969, Fax: 609/395-8753, www.ameripack.com 
AMETEK DIXSON, 207 27 Road, Grand Junction, CO 81503, 
970/242-8863, Fax: 970/245-6267, www.dixson.com 
AMETEK DREXELBROOK, 205 Keith Valley Rd., 
Horsham, PA 19044, 215/674-1234, Fax: 215/674-2731, 
www.drexelbrook.com 

AMETEK NATIONAL CONTROLS, 1725 Western Dr., 
W. Chicago, IL 60185, 630/231-5900, Fax: 630/231-1377, 
www.nationalcontrols.com 

AMETEK PATRIOT SENSORS, 1080 N. Crooks Rd., 
Clawson, MI 48017, 248/435-0700, Fax: 248/435-8120, 
www.patriotsensors.com 

AMETEK POWER INSTRUMENTS, 255 N. Union St., 
Rochester, NY 14605, 716/238-4054, Fax: 716/454-7805, 
www.rochester.com 

AMETEK PROCESS INSTRUMENTS, 455 Corporate 
Blvd., Newark, DE 19702, 302/456-4400, Fax: 302/456- 
4444, www.ametekpi.com 

AMETEK TEST + CALIBRATION INSTRUMENTS, 
8600 Somerset Dr., Largo, FL 33773, 727/536-7831, Fax: 
727/539-6882, www.ametek.com/tci 
AMETEK THERMOX, 150 Freeport Rd., Pittsburgh, PA 
15238, 412/828-9040, Fax: 412/826-0399, www.thermox. 
com 

AMETEK U.S. GAUGE, 900 Clymer Ave., Sellersville, 
PA 18960, 215/257-6531, Fax: 215/257-3058, www.ame- 
tekusg.com 

AMETEK U.S. GAUGE/PMT, 820 Penna Blvd., Feasterville, 
PA 19053, 215/355-6900, Fax: 215/355-2937, www.ame- 
tekusg.com 

AMOT CONTROLS, 401 N. First St., Richmond, CA 94801, 
510/307-8315, Fax: 510/234-9950, www.amotusa.com 
AMPRO COMPUTERS, INC., 4757 Hellyer Ave., San Jose, 
CA 95138, 408/360-0200, Fax: 408/360-0222, www. 
ampro.com 

ANALAB LLC, PO Box 34, Sterling, PA 18463, 570/689- 
3919, Fax: 570/689-9360, www.analabl.com 
ANALOG DEVICES, INC., 3 Technology Way, Norwood, 
MA 02062, 781/987-1428, Fax: 781/937-1021, www.ana- 
log.com 

ANALOGIC CORR, 8 Centennial Dr., Peabody, MA 01915, 
978/977-3000, Fax: 978/977-6809, www.analogic.com 
ANDERSON INSTRUMENT CO., 3950 Greenbriar, 
Fultonville, NY 12072, 518/922-5315, Fax: 518/922-8997, 
www.andinst.com 

ANN ARBOR TECHNOLOGIES, PO Box 1247, Ann 
Arbor, MI 48106, 734/995-1360, www.a2t.com 
ANORAD CORR, 110 Oser Ave., Hauppauge, NY 11788, 
631/231-1990, Fax: 631/435-1612, www.anorad.com 
ANSIMAG, INC., 1090 Fox Ct„ Bloomingdale, IL 
60108, 303/940-3111, Fax: 303/940-3141, www.sundyne. 
com 

ANT COMPUTER, INC., 20760 E. Carrey Rd., Walnut, CA 
91789, 909/598-3315, Fax: 909/598-3215, www.antcom- 
puter.com 
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ANTEK INDUSTRIAL INSTRUMENTS, 700 Gateway 
Parkway, Marble Falls, TX 78654, 830/693-5671, Fax: 
830/798-8208, www.antekhou.com 
ANTON PAAR USA, 10201 Maple Leaf Court, Ashland, 
VA 23005, 804/550-1051, Fax: 804/550-1057, www.anton- 
paar.com 

API MOTION, INC., 45 Hazelwood Dr., Amherst, NY 
14228, 716/691-9100, Fax: 716/691-9181, www.apimotion. 
com 

APOGEE WIRELESS, 42 Maple Lane, Suite 2007, Travelers 
Rest, SC 29690-2007, 864-982-0338, Fax: 864-609-0137, 
http://www.apogeewireless.com 
APPLICOM INTERNATIONAL, INC., 4340 Redwood 
Hwy, Suite D-309, San Rafael, CA 94903, 415/472-1595, 
Fax: 415/472-1596, www.applicom-int.com 
APPLIED CHEMOMETRICS, INC., PO Box 100, Sharon, 
MA 02067, 781/784-7700, www.chemometrics.com 
APPLIKON ANALYZERS, INC., 1701 North Park Drive, 
#20, Kingwood, TX 77339, 281/354-2211, Fax: 281/354- 
0050, www.applikin.com 

APV, 9525 W. Bryn Mawr Ave., Rosemont, IL 60018, 
847/678-4300, Fax: 847/678-4313, www.apv.com 
APW ZERO CASES, 500 W. 200 N„ North Salt Lake City, 
UT 84054, 801/298-5900, Fax: 801/292-9450, www.zero- 
cases.com 

AQUA MEASURE INSTRUMENTS CO„ 1712 Earhard Ct„ 
La Verne, CA 91750, 909/392-5833, Fax: 909/392-5838, 
www.moisturerregisterproducts.com 
ARI INDUSTRIES, 381 ARI Ct„ Addison, IL 60101, 
630/953-9100, Fax: 630/953-0590 
ARIES ELECTRONICS INC., PO Box 130, Frenchtown, NJ 
08825, 908/996-6841, Fax: 908/996-3891, www.arieselec. 
com 

ARIZONA INSTRUMENT CO., 1912 W. 4th St., Tempe, AZ 
85281, 602/470-1414, Fax: 480/804-0656, www.azic.com 
AROMAT CORP, 629 Central Ave., New Providence, NJ 
07974, 800/228-2350, Fax: 908/464-4128, www.aromat. 
com/acsd 

ASAHI/AMERICA, INC., PO Box 653, Malden, MA 02148- 
6834, 781/321-5409, Fax: 781/321-4421, www.asahi- 
america.com 

ASCO, 50 Hanover Rd„ Florham Park, NJ 07932, 973/966- 
2372, Fax: 973/966-2448, www.ascovalve.com 
ASL, INC., 100 Brickstone Sq„ Andover, MA 01810, 
978/658-0000, Fax: 978/658-5444, www.aslinc.com 
ASPEN TECHNOLOGY, 10 Canal Park, Cambridge, MA 
02141, 617/949-1000, Fax: 617/949-1030, www.aspentech. 
com 

ASTEC, 6339 Paseo Del Lago, Carlsbad, CA 92009, 
760/930-4745, Fax: 460/930-4700, www.astec.com 
ASTRODYNE CORP., 300 Myles Standish Blvd., Taunton, 
MA 02780, 508/823-8080, Fax: 508/823-8181, www. 
astrodyne.com 

ASTRO-MED., INC., 600 E. Greenwich Ave., W. Warwick, 
RI 02893, 401/828-4000, Fax: 401/822-2430, www.astro- 
med.com 


ATA SENSORS, 4500 Anaheim Ave., B-6, Albuquerque, 
NM 87113, 505/823-1320, Fax: 505/823-1560, www.ata- 
sensors.com 

ATHENA CONTROLS, 5145 Campus Dr„ Plymouth 
Meeting, PA 19462, 610/828-2490, Fax: 610/828-7084, 
www.athenacontrols.com 

ATMEL, 2325 Orchard Pkwy., San Jose, CA 95131, 408- 
441-0311, Fax: 408-436-4200, www.atmel.com 
ATS AUTOMATION TOOLING SYSTEMS, INC., 730 
Fountain St N. Cambridge, ON N3H4R7, 866-546-8515, 
Fax: 519-650-6522, http://www.atsautomation.com/ 

automation/aut... 

ATS RHEOSYSTEMS, 52 Georgetown Rd., Bordentown, 
NJ 08505, 609/298-2522, Fax: 609/298-2795, www. 
atsrheosystems.com 

ATSI ADVANCED TELEMETRY SYSTEMS INTER- 
NATIONAL, INC., 1951 Don Lee Place, Escondido, CA 
92046, 760-738-6804, 800-468-4230 (toll free), Fax: 760- 
738-4839, http://www.atsionline.com/ 

AUMA ACTUATORS, INC., 4 Zesta Dr., Pittsburgh, PA 
15205, 412/787-1340, Fax: 412/787-1223, www.auma-usa. 
com 

AUTOMATA, INC., 104 New Mohawk Rd., Suite A, Nevada 
City, CA 95959, 530/478-5882, Fax: 530/478-5881, www. 
automata-inc.com 

AUTOMATED CONTROL CONCEPTS, INC., 3535 
Route 66, Neptune, NJ 07753, 732/922-6611, Fax: 
732/922-9611, www.automated-control.com 
AUTOMATED SOLUTIONS, INC., 1415 Fulton Rd., Suite 
205-A12, Santa Rose, CA 95403, 707/578-5882, Fax: 
707/579-5756, www.automatedsolutions.com 
AUTOMATIC TIMING & CONTROLS, 1827 Freedom 
Rd., Lancaster, PA 17557, 717/295-0500, Fax: 
717/481-7240, www.automatictiming.com 
AUTOMATION PRODUCTS, INC., 3030 Maxmy St., 
Houston, TX 77008, 800/231-2062, Fax: 713/869-7332, 
www.dynatrolusa.com 

AUTOMATION SYSTEMS INTERCONNECT, INC., PO 
Box 1230, Carlisle, PA 17013, 877/650-5160, Fax: 717/249- 
5542, www.asi-ez.com 

AUTOMATIONDIRECT.COM, 3505 Hutchinson Rd., 
Cumming, GA 30040, 800/633-0405, Fax: 770/889-7876, 
www.automationdirect.com 

AUTOMATIONTECHIES.COM, PO Box 44759, Eden 
Prairie, MN 55344, 877/300-6792, Fax: 877/593-6792, 
www.automationtechies.com 

AVG PRESS AUTOMATION SYSTEMS, 343 St. Paul 
Blvd., Carol Stream, IL 60188, 800/TEC-ENGR, Fax: 
630/668-4676, www.avg.net 

AVO INTL., PO Box 9007, Valley Forge, PA 19485, 
610/676-8500, Fax: 610/676-8610, www.avointl.com 
AVX CORP, 801 17th Ave. S„ Myrtle Beach, SC 29578, 
843/946-0601, Fax: 843/626-5814, www.avxcorp.com 
AXIOM TECHNOLOGY, INC., 18138 Rowland St., City 
of Industry, CA 91748, 626/581-3232, Fax: 626/581-3552, 
www.axiomtek.com 
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AYDIN DISPLAYS, INC., 700 Dresher Rd„ Horsham, PA 
19044, 215/784-5335, Fax: 215/830-9545, www.aydindis- 
plays.com 

AZONIX CORP, 900 Middlesex Turnpike, Billerica, MA 
01821, 978/670-6300, Fax: 978/670-8855, www.azonix. 
com 

BABBITT INTERNATIONAL. INC., PO Box 70094, 
Houston, TX 77270, 800/835-8012, Fax: 713/467-8736, 
w w w.babbittlevel .com 

BACHARACH, INC., 625 Alpha Dr., Pittsburgh, PA 15238, 
412/963-2161, Fax: 412/963-2091, www.bacharach-inc. 
com 

BADGER METER, INC., PO Box 245036, Milwaukee, WI 
53224, 800/876-3837, Fax: 414/371-5932, www.badger- 
meter.com 

BALDOR ELECTRIC CO., 5711 R.S. Boreham, Jr. St., Fort 
Smith, AR 72903, 501/646-4711, Fax: 501/648-5792, 
www.baldor.com 

BALLUFF, 8125 Holton Dr., Florence, KY 41042, 606/727- 
2200, Fax: 606/727-4823, www.balluff.com 

BANNER ENGINEERING CORP., 9714 10th Ave. N„ 
Minneapolis, MN 55441, 763/544-3164, Fax: 763/544- 
3213, www.baneng.com 

BARBER COLMANT INDUSTRIAL INSTRUMENTS, 
741-F Miller Dr., Leesburg, VA 20175, 703/443-0000, 
Fax: 703/669-1300, www.barber-colman.com 

BARKSDALE, 3211 Fruitland, Los Angeles, CA 90058, 
323/583-6218, Fax: 323/586-3060, www.barksdale. 
com 

BARNANT CO., 28W092 Commercial Ave., Barrington, IL 
60010, 847/381-7050, Fax: 847/381-7053, www.barnant. 
com 

BARNETT ENGINEERING LTD, 215 7710 5th St. S.E., 
Calgary, Alberta, T2H 2L9 Canada, 403/255-9544, Fax: 
403/259-2343, www.barnett-engg.com 

BARTEC U.S. CORP, 9902 E. East 43rd St„ Tulsa, OK 
74146, 918/627-1889, Fax: 918/627-1890, www.bartecus. 
com 

BARTON INSTRUMENT SYSTEMS, 900 S. Turnbull 
Canyon Rd„ City of Industry, CA 91745, 626/961-2547, 
Fax: 626/961-4452, www.barton-instruments.com 

BAUMER ELECTRIC LTD, 122 Spring St., Southington, 
CT 06489, 860/621-2121, Fax: 860/628-6280, www.bau- 
merelectric.com 

B-COM SECURITY, 600 Deer Rd., Unit 2, Cherry Hill, NJ 
08034, 856-795-2262, 888-903-2266 (toll free). Fax: 856- 
310-0228, http://www.b-comsecurity.com/ 

BEAMEX, INC., 2270 Northwest Pkwy., Marietta, GA 
30067, 800/888-9892, Fax: 770/951-1927, www.beamex. 
com 

BEBCO INDUSTRIES, 600 Gulf Frwy., Texas City, TX 
77591, 800/OK-BEBCO, Fax: 409/938-4189, www.okbe- 
bco.com 

BECKHOFF AUTOMATION LLC, 12204 Nicollet Ave. S., 
Minneapolis, MN 55337, 952/890-0000, Fax: 952/890- 
2888, www.beckhoff.com 


BEI— INDUSTRIAL ENCODER DIV., 7230 Hollister Ave., 
Goleta, CA 93117, 800/350-2727, Fax: 805/968-3154, 
www.beiied.com 

BELDEN ELECTRONICS, 2200 US Hwy 27 S., Richmond, 
IN 47374, 765/983-5200, Fax: 765/983-5294, www.belden. 
com 

BELL TECHNOLOGY, INC., 6120 Hanging Moss Rd., 
Orlando, FL 32807, 407/678-6900, Fax: 407/678-0578, 
www.belltechinc.com 

BENTLY NEVADA, 1631 Bendy Pkwy S„ Minden, NV 
89423, 775/782-3611, Fax: 775/782-9337, www.bently.com 

BERGOTECH, INC., 32 Clarissa Dr., PH 22, Richmond 
Hill, Ontario, L4C 9R7 Canada, 416/456-7533, Fax: 
908/883-6202 

BERNECKER & RAINER INDUSTRIE-ELEKTRONIK 
GMBH,: B&R Strasse 1, 5142 Eggelsberg, Austria, www. 
br-automation.com 

BETTIS/EMERSON VALVE AUTOMATION, 18703 GH 
Circle, Waller, TX 77484, 281/463-5100, Fax: 281/463- 
5103, www.emersonvalveautomation.com 

BI TECHNOLOGIES, 4200 Bonita PL, Fullerton, CA 92835, 
714/447-2666, Fax: 714/447-2400, www.bitechnologies. 
com 

BI-LOK TUBE FITTINGS, 18254 Technology Dr., 
Meadville, PA 16335, 814/337-0380, Fax: 814/337-8468, 
www.bilok.com 

BINDICATOR, 150 Venture Blvd., Spartanburg, SC 29306, 
864/574-8060, Fax: 864/574-8063, www.bindicator.com 

BINMASTER, 4200 N. 48th St., Lincoln, NE 68504, 
402/434-9100, Fax: 402/434-9133, www.binmaster.com 

BLACK & VEATCH, PO Box 8405, Kansas City, MO 64114, 
913/458-2000, Fax: 913/458-2934, www.bv.com 

BLANCETT, 100 E. Felix St., Suite 190, Fort Worth, TX 
76115, 817/920-9998, Fax: 817/921-5282, www.blancett. 
com 

BLUE BOX VIDEO, 3101 Bee Caves #290, Austin, TX 
78746, 512/330-9990, Fax: 512/330-9996, www.bluevi- 
deo.com 

BLUE MOUNTAIN QUALITY RESOURCES, INC., 208 
W. Hamilton Ave., State College, PA 16801, 814/234-2417, 
Fax: 814/234-7077, www.coolblue.com 

BLUE SKY ENERGY, 2598 Fortune Way, Suite K, Vista, 
CA 92081, 760/597-1642, http://www.blueskyenergyinc. 
com/contact_us/ 

BLUE-WHITE INDUSTRIES, 14931 Chestnut St., 
Westminster, CA 92683, 714/893-8529, Fax: 714/894- 
9492, www.bluwhite.com 

BOSCH AUTOMATION TECHNOLOGY, 7505 Durand 
Ave., Racine, WI 53406, 262/554-7100, Fax: 262/554- 
8103, www.boschat.com 

BRAY CONTROLS, 13333 Westland East Blvd., Houston, 
TX 77041, 281/894-5454, Fax: 281/894-0022, www.bray. 
com 

BRINKMANN INSTRUMENTS, INC., One Cantiague 
Rd., Westbury, NY 11590-0207, 516/334-7500, Fax: 
516/334-7506, www.brinkmann.com 
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BRISTOL BABCOCK, 1100 Buckingham St., Watertown, 
CT 06795, 860/945-2295, Fax: 860/945-2278, www.bris- 
tolbabcock.com 

BRISTOL EQUIPMENT CO„ PO Box 696, Yorkville, IL 
60560, 630/553-7161, Fax: 630/553-5981, www.bristo- 
lequipment.com 

BROOKFIELD ENGINEERING LABORATORIES, 11 
Commerce Blvd., Middleboro, MA 02346, 508/946- 
6200, Fax: 508/946-6262, www.brookfieldengineering. 
com 

BROOKS AUTOMATION, 15 Elizabeth Dr., Chelmsford, 
MA 01824, 978/262-2400, Fax: 978/262-2500, www. 
brooks.com 

BROOKS INSTRUMENT, 407 W. Vine St., Hatfield, PA 
19440, 215/362-3700, Fax: 215/362-3745, www.brooksin- 
strument.com 

BRUEL & KJAER, 2815 Colonnades Ct., Norcross, GA 
30071, 800/332-2040, Fax: 770/447-8440, www.bkhome. 
com 

BRUKER DALTRONICS, INC., 15 Fortune Drive, Billerica, 
MA 01821, 978-667-9580, Fax: 978-667-5993, www.dal- 
tronics.bruker.com 

BRUKER OPTICS, INC., 19 Fortune Drive, Billerica, MA 
01821, 978-667-9580, Fax: 978-663-9177, www.bruker. 
com/optics 

BURKERT, 2602 McGaw Ave„ Irvine, CA 92614, 949/223- 
3139, Fax: 949/223-3198, www.burkert-usa.com 

BURNS ENGINEERING, INC., 10201 Bren Rd. E„ 
Minnetonka, MN 55343, 952/935-4400, Fax: 952/935- 
8782, www.burnsengineering.com 

BW TECHNOLOGIES, 242, 3030-3rd Ave. NE, Calgary, 
Alberta, T2A 6T7 Canada, 403/248-9226, Fax: 403/273- 
3708, www.gasmonitors.com 

C & H MERRILL, INC., 1418 Norman St N.E. Ste 12, Palm 
Bay, FL 32907, 321-725-4309, Fax: 321-725-3390, www. 
ch-merrill.com 

CAIG LABORATORIES, INC., 12200 Thatcher Ct., Poway, 
CA 92064, 858/486-8388, Fax: 858/486-8398, www.caig. 
com 

CAL CONTROLS, INC., 1580 S. Milwaukee Ave., 
Libertyville, IL 60048, 847/680-7080, Fax: 847/816-6852, 
www.cal-controls.com 

CALEX MFG. CO., INC., 2401 Stanwell Dr., Concord, CA 
94520, 925/687-4411, Fax: 925/687-3333, www.calex. 
com 

CALIBRON SYSTEMS, INC., 7861 E. Gray Rd., Scottsdale, 
AZ 85260, 480/991-3550, Fax: 780/998-5589, www.cali- 
bron.com 

CAMSOFT CORP., 32295-8 Mission Trail #299, Lake 
Elsinore, CA 92530, 909/674-8100, Fax: 909/674-3110, 
www.camsoftcorp.com 

CANARY LABS, Brownstone Bldg., Martinsburg, PA 16662, 
814/793-3770, Fax: 814/793-3145, www.canarylabs.com 

CAPE SOFTWARE, INC., 650 N. Sam Houston Pkwy. #313, 
Houston, TX 77060, 713/661-7100, Fax: 281/448-2607, 
www.capesoftware.com 


CAPITAL CONTROLS CO., 3000 Advance Lane, Colmar, 
PA 18915, 215/997-4000, Fax: 215/997-4062, www.capi- 
talcontrols.com 

CARDINAL SCALE MFG. CO., 203 E. Daugherty, Webb 
City, MO 64870, 417/673-4631, Fax: 417/673-5001, www. 
ardinalscale.com 

CARLO GAVAZZI AUTOMATION COMPONENTS, 750 
Hastings Ln„ Buffalo Grove, IL 60089, 847/465-6100, 
Fax: 847/465-7373, www.gavazzionline.com 
CARLON, 25701 Science Park Dr., Cleveland, OH 44122, 
800/3-CARLON, Fax: 216/831-5579, www.carlon.com 
CAROLIN CORE, PO Box 2649, Woburn, MA 01888, 
781/935-0146, Fax: 781/937-3499 
CAS DATA LOGGER, 12628 Chillicothe Rd., Unit J, 
Chesterland, OH 44026, 866-831-3398 (toll free). Fax: 440- 
729-2586, http://dataloggerinc.rtrk.com/7scidM779. . . 
CASHCO, 607 W. 15th St., Ellsworth, KS 67439, 785/472- 
4461, Fax: 785/472-3539, www.cashco.com 
CCI, 22591 Avenida Empresa, Rancho Santa Margarita, CA 
92688, 949/858-1877, Fax: 949/858-1878, www.ccivalve. 
com 

CEA INSTRUMENTS, INC., 16 Chestnut St., Emerson, NJ 
07630, 201/967-5660, Fax: 201/967-8450, www.ceainstr. 
com 

CHEMICAL DESIGN, INC., .0. Box 513, Lockport, NY 
14095-0513, 716-433-6744, Fax: 716-439-4019 http:// 
www.chemicaldesign.com/systems/ 

CHROMALOX, 103 Gamma Dr. Ext. Pittsburgh, PA 15238, 
412-967-3800, 800-443-2640 (toll free), Fax: 412-967- 
5148, http://www.chromalox.com 
CHROMALOX— PRECISION HEAT & CONTROL, 701 
Alpha Dr., 3rd Fl„ Pittsburgh, PA 15238, 412/967-3800, 
Fax: 412/967-5148, www.chromalox.com 
Cl TECHNOLOGIES, 4828 Parkway Plaza Blvd. #140, 
Charlotte, NC 28217, 704/329-3838, Fax: 704/329-3839, 
www.citect.com 

CICOIL CORE, 24960 Avenue Tibbitts, Valencia, CA 91350, 
661/295-1295, Fax: 661/295-0813, www.cicoil.com 
CIMLOGIC, INC., 402 Amherst St., Suite 203, Nashua, NH 
03063, 603/881-9918, Fax: 603/595-0381, www.cimlogic. 
com 

CIRCLE SEAL CONTROLS, 2301 Wardlow Cir., Corona, 
CA 92880, 909/270-6280, Fax: 909/270-6201, www.cir- 
cle-seal.com 

CIRCUIT COMPONENTS, INC., 2400 S. Roosevelt, 
Tempe, AZ 85282, 480/967-0624, Fax: 480/967-9385, 
www.surgecontrol.com 

CIRRONET, INC., 5375 Oakbrook Pkwy., Norcross, GA 
30093, 678/684-2000, Fax: 678/684-2001, www.cirronet. 
com 

CITADEL COMPUTER CORP, 29 Armory Rd., Milford, 
NH 03055, 603/672-5500, Fax: 603/672-5590, www.cita- 
delcomputer.com 

CITEL, INC., 1111 Parkcentre Blvd, Suite 340, Miami, FL 
33169, 305/621-0022, Fax: 305/621-0766, www.citelpro- 
tection.com 


© 2012 by Bela Liptak 


1022 A. 8 Partial List of Suppliers 


CJM CONSULTING, 107 Oak Newel, Peachtree City, GA 
30269, 678/637-9062, Fax: 770/487-1712 
CLAROSTAT SENSORS & CONTROLS, INC., 12055 
Rojas Dr., Suite K, El Paso, TX 79936, 915/858-2632, Fax: 
915/872-3333, www.clarostat.com 
CLEVELAND MOTION CONTROLS, 7550 Hub Pkwy., 
Cleveland, OH 44125, 216/642-2178, Fax: 216/642-2100, 
www.cmccontrols.com 

CLIFFORD OF VERMONT, INC., Rte. 107, PO Box 51, 
Bethel, VT 05032, 802/234-9921, Fax: 802/234-5006, 
www.cliffordvt.com 

CLIPPARD INSTRUMENTS LAB., INC., 7390 Colerain 
Ave., Cincinnati, OH 45235, 513/521-4261, www.clippard. 
com 

COGNEX CORE, One Vision Dr., Natick, MA 01760, 
800/677-2646, Fax: 508/650-3344, www.cognex.com 
COLDER PRODUCTS CO., 1001 Westgate Dr., St. Paul, 
MN 55114, 800/444-2474, Fax: 651/645-5404, www. 
colder.com 

COLE-PARMER INSTRUMENT CO., 625 E. Bunker Ct., 
Vernon Hills, IL 60061, 800/323-4340, Fax: 847/247- 
2929, www.coleparmer.com 

COLLINS INSTRUMENT CO., Inc., PO Box 938, Analeton, 
TX 77516, 979/849-8266, Fax: 979/848-0783, www.col- 
linsinst.com 

COMARK CORE, 93 West St., Medfield, MA 02052, 
508/359-8161, Fax: 508/359-2267, www.comarkcorp.com 
COMPUTER DYNAMICS, 7640 Pelham Rd„ Greenville, 
SC 29615, 864/627-8800, Fax: 864/675-0106, www. 
cdynamics 

COMPUTER INSTRUMENTS CORE, 1000 Shames Dr., 
Westbury, NY 11590, 516/876-8400, Fax: 516/876-9153, 
www.computerinstruments.com 
CONAX BUFFALO TECHNOLOGIES, 2300 Walden Ave., 
Buffalo, NY 14225, 716/684-4500, Fax: 716/684-7433, 
www.conaxbuffalo.com 

CONBRACO INDUSTRIES, INC., 701 Matthews-Mint Hill 
Rd„ Matthews, NC 28105, 704/841-6000, Fax: 704/841- 
6020, www.conbraco.com 

CONCOA, 1501 Harpers Rd„ Virginia Beach, VA 23454, 
757/422-8330, Fax: 757/422-3125, www.concoa.com 
CONDEC, 3 Simm Lane, Newtown, CT 06470, 888/295- 
8475, Fax: 203/364-1556, www.4condec.com 
CONSILIUM US, INC., 59 Porter Rd„ Littleton, MA 01460, 
978/486-9800, Fax: 978/486-0170, www.consiliumus.com 
CONSTANT POWER MFG., INC., 600 Century Plaza, 
Bldg. 140, Houston, TX 77073-6033, 281/821-3211, Fax: 
281/821-6093, www.constantpowermfg.com 
CONTEC MICROELECTRONICS, 744 S. Hillview Dr., 
Milpitas, CA 95035, 800/888-8884, Fax: 408/719-6750, 
www.contecusa.com 

CONTEMPORARY CONTROLS, 2431 Curtiss St., 
Downers Grove, IL 60515, 630/963-7070, Fax: 630/963- 
0109, www.ccontrols.com 

CONTREX, INC., Box 9000, Maple Grove, MN 55311-9000, 
612/424-7800, Fax: 612/424-8734, www.contrexinc.com 


CONTROL & MEASUREMENT INTL., INC., 421 
Homewood Blvd., Delray Beach, FL 33445, 561/330-8144, 
Fax: 561/330-8134, www.cmi-temp.com 
CONTROL CHIEF, 200 Williams St., Bradford, PA 16701, 
814/362-6811, Fax: 814/368-4133, www.controlchief.com 
CONTROL FOR LESS, 101 Copperwood Way, Suite L, 
Oceanside, CA 92054, 760/433-7633, Fax: 760/433-6859, 
www.controlforless.com 

CONTROL INSTRUMENTS CORE, 25 Law Dr„ Fairfield, 
NJ 07004, 973/575-9114, Fax: 973/575-0013, www.contro- 
linstruments.com 

CONTROL MICROSYSTEMS, 28 Steacie Dr., Kanata, 
Ontario, K2K 2A9 Canada, 613/591-1943, Fax: 613/591- 
1022, www.controlmicrosystems.com 
CONTROL SYSTEMS INTERNATIONAL, 8040 Nieman 
Rd„ Lenexa, KS 66214, 913/599-5010, Fax: 913/599-5013, 
www.csiks.com 

CONTROL TECHNOLOGY CORE, 25 South St., 
Hopkinton, MA 01748, 508/435-9595, Fax: 508/435-2373, 
www.ctc-control.com 

CONTROL.COM, INC., 134 Flanders Rd„ Westborough, 
MA 01581, 508/898-9111, Fax: 508/621-3614, www.con- 
trol.com 

CONTROLAIR, INC., 8 Columbia Dr., Amherst, NH 03031, 
800/216-3636, Fax: 603/889-1844, www.controlair.com 
CONTROLOTRON, 155 Plant Ave., Hauppauge, NY 11788, 
631/231-3600, Fax: 631/231-3334, www.controlotron.com 
CONTROLSOFT, INC., 14077 Cedar Rd„ Suite 200, 
Cleveland, OH 44118, 216/397-3900, Fax: 216/381-5001, 
www.controlsoftinc.com 

CONVEYOR COMPONENTS CO., 130 Seltzer Rd„ 
Croswell, MI 48422, 800/233-3233, Fax: 810/679-4510, 
www.conveyorcomponents.com 
COOPER BUSSMANN, 114 Old State Rd„ Ellis ville, MO 
63021, 636/527-1642, Fax: 636/527-1340, www.bussmann. 
com 

CORNERSTONE AUTOMATION SYSTEMS, INC., 1827 
Wesley Dr., PO. Box 729, Prosper, TX 75078-0729, 800- 
401-0304, 800-401-0304 (toll free) Fax: 214-722-0000, 
http://www.cornerstoneautosys.com 
COSA INSTRUMENT CORP, 55 Oak St., Norwood, NJ 
07648, 201/767-6600, Fax: 201/767-8604 
COSENSE, INC., 155 Rice Field Ln„ Hauppauge, NY 11788, 
631/231-0735, Fax: 631/231-0838, www.cosence.com 
CROMPTON INSTRUMENT, INC., 1640 Airport Rd„ Suite 
109, Kennesaw, GA 30144, 770/425-8903, Fax: 770/423- 
7194, www.crompton-instruments.com 
CROUSE-HINDS MOLDED PRODUCTS, 4758 
Washington St., LaGrange, NC 28551, 252/566-3014, Fax: 
252/556-9337 

CROUSE-HINDS, PO Box 4999, Syracuse, NY 13221, 
315/477-5110, Fax: 315/477-5118, www.crouse-hinds. 
com 

CRYSTAL ENGINEERING, 1450 Madonna Rd„ San Luis 
Obispo, CA 93405, 800/444-1850, Fax: 805/595-5466, 
www.crystalengineering.net 
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CTC PARKER AUTOMATION, 50 W. TechneCenter Dr., 
Milford, OH 45150, 513/831-2340, Fax: 513/831-5042, 
www.ctcusa.com 

CTI ELECTRONICS CORP., 110 Old South Ave., Stratford, 
CT 06615, 203/386-9779, Fax: 203/378-4986, www.cti- 
electronics.com 

CURTISS-WRIGHT FLOW CONTROL CORP., 1966 E. 
Broadhollow Rd„ E. Farmingdale, NY 11735, 631/293- 
3800, Fax: 631/293-4949, www.cwfc.com 

CUTLER-HAMMER, 4201 N. 27th St., Milwaukee, WI 
53216, 414/449-6000, Fax: 414/449-7319, www.cutler- 
hammer.eatoncom 

CYBOSOFT, 2868 Prospect Park Dr., Suite 300, Rancho 
Cordova, CA 95670, 916/631-6313, Fax: 916/631-6312, 
www.cybosoft.com 

CYPRESS, 198 Champion Court, San Jose, CA 95134, 408- 
943-2600, 800-541-4736 (toll free), Fax: 408-943-4730, 
www.cypress.com 

DAISY DATA, INC., 2850 Lewisberry Rd„ York Haven, PA 
17370, 717/932-9999, Fax: 717/932-8000, www.daisydata. 
com 

DANAHER CONTROLS, 1675 Delany Rd„ Gurnee, IL 
60031, 800/873-8731, Fax: 847/662-6633, www.dancon. 
com 

DANIEL MEASUREMENT AND CONTROL, PO Box 
19097, Houston, TX 77224, 713/827-5184, Fax: 713/827- 
4360, www.danielind.com 

DATA INDUSTRIAL CORR, 11 Industrial Dr., Mattapoisett, 
MA 02739, 508/758-6390, Fax: 508/758-4057, www. 
dataindustrial.com 

DATA TRANSLATION, 100 Loche Dr„ Marlboro, MA 
01752, 800/525-8528, Fax: 508/481-8620, www.datatrans- 
lation.com 

DATAFORTH CORE, 3331 E. Hemisphere Loop, Tucson, 
AZ 85706, 520/741-1404, Fax: 520/741-0762, www.data- 
forth.com 

DATALUX CORR, 155 Aviation Dr., Winchester, VA 22602, 
540/662-1500, Fax: 540/662-7385, www.datalux.com 

DATANET QUALITY SYSTEMS, 24567 Northwestern 
Hwy., 4th Fl„ Southfield, MI 48075, 248/357-2200, Fax: 
248/357-4933, www.winspc.com 

DATATRONICS, INC., 28151 Hwy 74, Romoland, CA 
92585, 909/928-7700, Fax: 909/928-7701, www.datatron- 
ics.com 

DATAVIEWS CORE, 47 Pleasant St., Northhampton, MA 
01060, 413/586-4144, Fax: 413/586-3805, www.dvcorp. 
com 

DATEL, INC., 11 Cabot Blvd., Mansfield, MA 02048, 
508/339-3000, Fax: 508/339-6356, www.datel.com 

DAYTRONIC CORR, 2211 Arbor Blvd., Dayton, OH 45439, 
937/293-2566, Fax: 937/293-2586, www.daytronic.com 

DELL COMPUTERS, 2214 W. Braker Lane, Suite D, Austin, 
TX 78758, 512-338-4400, 800-854-6245 (toll free), Fax: 
512-728-3653, www.dell.com 

DELTRONIC, INC., 290 Wissahickon Ave., North Wales, 
PA 19454, 215/699-2310, www.deltronic.com 


DENSITRON CORR, 10430-2 Pioneer Blvd., Santa Fe 
Springs, CA 90670, 562/941-5000, Fax: 562/941-5757, 
www.densitron.com 

DESERT MICROSYSTEMS, INC., 3381 Chicago Ave., 
Riverside, CA 92507, 800/633-0448, Fax: 909/982-8506, 
www.desertmicrosys.com 

DETCON, INC., 3200 A1 Research Forest, The Woodlands, 
TX 77381, 281/367-4100, Fax: 281/292-2860, www.det- 
con.com 

DEVAR, INC., 706 Bostwick Ave., Bridgeport, CT 06605- 
2396, 203/368-6751, Fax: 203/368-3747, www.devarinc. 
com 

DEZURIK/COPES— VULCAN, A Unit of SPX Corp., 250 
Riverside Ave. N„ Sartell, MN 56377, 320/259-2000, Fax: 
320/259-2227, www.dezurikcopesvulcan.com 

DGH CORR, PO Box 5638, Manchester, NH 03108, 603/622- 
0452, Fax: 603/622-0487, www.dghcorp.com 

DH INSTRUMENTS, INC., 1905 W. 3rd St., Tempe, AZ 
85281, 480/967-1555, Fax: 480/968-3574, www.dhinstru- 
ments.com 

DIAMOND POWER INTL., INC., 2600 E. Main St., 
Lancaster, OH 43130, 740/687-4277, Fax: 740/687-4304, 
www.diamondpower.com 

DIETRICH STANDARD, INC., 5601 N. 71st, Boulder, CO 
80301, 720/622-2626, Fax: 303/530-7064, www.annubar. 
com 

DIGI INTERNATIONAL, 11001 Bren Rd. E„ Minnetonka, 
MN 55343, 952/912-3361, Fax: 952/912-4953, www.digi. 
com 

DIGITAL SYSTEMS ENGINEERING, 4325 S. 34th St., 
Phoenix, AZ 85040, 602/426-8588, Fax: 602/426-8688, 
www.digitalsys.com 

DIGITAL WIRELESS CORE, 1 Mega Way, Norcross, GA 
30093, 770/564-5540, Fax: 770/564-5541, www.digital- 
wireless.com 

DIGIVAC, 105B Church St. Matawan, NJ 07747, 732-765- 
0900, Fax: 732-765-1800, www.digivac.com/ 

DIMENSION TECHNOLOGIES, INC., 315 Mt. Read Blvd., 
Rochester, NY 14611, 716/436-3530, Fax: 716/436-3280, 
www.dti3d.com 

DIONEX CORR, 1228 Titan Way, Sunnyvale, CA 94086, 
408/737-0700, Fax: 408/739-4398, www.dionex.com 

DIRECT MEASUREMENT CORR, 4040 Coriolis Way, 
Longmont, CO 80026, 303/702-7400, Fax: 303/702-7488, 
www.directmeasurement.com 

DIVELBISS CORR, 9778 Mt. Golend Rd., Fredericktown, 
OH 43019, 740/694-9015, Fax: 740/694-9035, www.divel- 
biss.com 

DJSCIENTIFIC, 5200 Dickey-John Rd., Auburn, IL 62563, 
217/438-3371, Fax: 217/438-2609, www.djscientific.com 

DORIC INSTRUMENTS, 4750 Viewridge Ave., San Diego, 
CA 92123, 888/423-6742, Fax: 858/569-8474, www.doric- 
vas.com 

DPL SYSTEMS ENGINEERING, 1216 Sand Cove Rd., 
Saint John, New Brunswick, E2M 5V8 Canada, 506/635- 
1055, Fax: 506/635-1057, www.dpl.ca 
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DRAEGER SAFETY, INC., 101 Technology Dr., Pittsburgh, 
PA 15275, 412/787-8383, Fax: 412/787-2207, www.drae- 
ger.net 

DRANETZ-BMI, 1000 New Durham Rd„ Edison, NJ 08818, 
800/372-6832, Fax: 732/248-1834, www.dranetz-BMI.com 
DRESSER INSTRUMENT DIV., 250 E. Main St., Stratford, 
CT 06614, 203/378-8281, www.dresserinstruments.com 
DRESSER, INC., Masoneilan Operations, Dresser Flow 
Control, 85 Bodwell St„ Avon, MA 02322, 508/586-4600, 
Fax: 508/427-8971, www.masoneilan.com 
DRIVE CONTROL SYSTEMS, 6111 Blue Circle Dr., 
Minnetonka, MN 55343, 952/930-0196, Fax: 952/930- 
0180, www.drivecontrolsystems 
DRUCK, INC., 4 Dunham Dr., New Fairfield, CT 06812, 
203/746-0400, Fax: 203/746-2494, www.pressure.com 
DUTECH, PO Box 964, Jackson, MI 49204, 800/248-1632, 
Fax: 517/750-4740, www.dutec.net 
DWYER INSTRUMENTS, 102 Indiana Hwy., Suite 212, 
Michigan City, IN 46360, 219/879-8000, Fax: 219/872- 
9057, www.dwyer-inst.com 

DYNAMIC DISPLAYS, INC., 1625 Westgate Rd„ Eau 
Claire, WI 54703, 715/835-9440, Fax: 715/835-2436, 
www.dynamicdisplay.com 

DYNAPRO, 800 Carleton Ct., Annacis Island, New 
Westminster, BC, U3M 6L3, Canada, 604/521-3962, Fax: 
604/521-4629, www.dynapro.com 
EASON TECHNOLOGY, 241 Center St., Heardsburg, CA 
95448, 707/433-2854, Fax: 707/433-3706, www.eason. 
com 

EATON CORP., 15 Durant Ave., Bethel, CT 06801, 
800/736-1557, Fax: 203/796-6196, www.eaton.com 
ECHELON CORP, 4015 Miranda Ave., Palo Alto, CA 95050, 
650/855-7456, Fax: 650/843-1242, www.echelon.com 
ECH1P, INC., 724 Yorklyn Rd„ Hockessin, DE 19702, 
302/239-5429, Fax: 302/239-6227, www.echip.com 
ECKARDT— INVENSYS FLOW CONTROL, 1790 
Satellite Blvd., Suite 100-04, Duluth, GA 30097, 678/474- 
1500, Fax: 678/474-1515 

ECOM INSTRUMENTS, INC., 2000 Dairy Ashford, Suite 
3061, Houston, TX 77077, 281/496-5930, Fax: 281/496- 
2321, www.ecom-ex.com 

ECONZ WIRELESS, 3919 Westerley Place, Newport Beach, 
CA 92660, 866-408-3475 (toll free). Fax: 949-251-0878, 
http://www.econz.com 

ECT INTERNATIONAL, INC., 4100 N. Calhoun Rd„ 
Brookfield, WI 53005, 262/781-1511, Fax: 262/781-8411, 
www.ecti.com 

EDGETECH, 455 Fortune Blvd., Milford, MA 01757, 
800/276-3729, Fax: 508/634-3010, www.edgetech.com 
EDO ELECTRO-CERAMIC PRODUCTS, 2645 South 
300 West, Salt Lake City, UT 84115, 801/461-9259, Fax: 
801/484-3301, www.edocorp.com 
EDWARD VOGT VALVE CO-INVENSYS FLOW 
CONTROL, 1900 S. Saunders St., Raleigh, NC 27603, 
800/225-6989, Fax: 919/831-3254 


ELCON INSTRUMENTS, 2700 Garden Rd„ Swuanee, GA 
30024, 770/271-5519, Fax: 770/271-5049, www.elconinst. 
com 

ELDRIDGE PRODUCTS, INC., 2700 Garden Rd„ Monterey, 
CA 93940, 800/321-3569, Fax: 831/648-7780, www.epi- 
flow.com 

ELECTRIC POWER & HEAT CO., 65 White Oak Dr., 
Smithfield, NC 27577, 919/934-9448, Fax: 919/934-0345 
ELECTRO CAM CORP, 13647 Metric Rd„ Roscoe, IL 
61115, 815/389-2620, Fax: 815/389-3304, www.electro- 
cam.com 

ELECTRO SENSORS, INC., 6111 Blue Circle Dr., 
Minnetonka, MN 55343, 952/930-0100, Fax: 952/930- 
0130, www.electrosensors.com 
ELECTRO-MECH COMPONENTS, INC., 1826 Floradale 
Ave., South El Monte, CA 91733, 626/442-7180, Fax: 
626/350-8070, www.electromechcomp.com 
ELECTRONIC CONTROL SECURITY, INC., PO. Box 677, 
790 Bloomfield Ave. C-l, Clifton, NJ 07012-0677, 973-574- 
8555, Fax: 973-574-8562, http://www.anti-terrorism.com 
ELECTRONIC SENSORS, INC., 1611 W. Harry, Wichita, 
KS 67213, 800/886-2511, Fax: 316/267-2819, www.lev- 
eldevil.com 

ELECTROSWITCH ELECTRONIC PRODUCTS, 2010 
Yonkers Rd„ Raleigh. NC 27604, 888/768-2797, Fax: 
800/909-9171, www.electro-nc.com 
ELECTROSWITCH, 180 King Ave., Weymouth, MA 02188, 
781/607-3303, Fax: 781/335-4253, www.electroswitch.com 
ELGAR, 9250 Brown Deer Rd., San Diego, CA 92121, 
858/450-0085, Fax: 858/458-0267, www.elgar.com 
ELIPSE SOFTWARE, 40190 Jarvis Gray Ln„ Avon, NC 
27915, 252/995-6885, Fax: 252/995-5686, www.elipse- 
software.com 

ELO TOUCHSYSTEMS, INC., 6500 Kaiser Dr., Fremont, 
CA 94555, 800/ELO-TOUCH, Fax: 510/790-0627, www. 
elotouch.com 

EL-O-MATIC, 135 English St., Hackensack, NJ 07601, 
201/489-5550, Fax: 201/489-9171, www.elomaticusa.com 
EMATION, 89 Forbes Blvd., Mansfield, MA 02048, 508/337- 
9200, Fax: 508/337-9201, www.emation.com 
EMCO FLOW SYSTEMS, 600 Diagonal Hwy., Longmont, 
CO 80501, 303/651-0550, Fax: 303/678-7152, www.emco- 
flow.com 

E-MON CORP., One Oxford Valley, Suite 418, Langhorne, 
PA 19047, 800/334-3666, Fax: 215/752-3094, www.emon. 
com 

ENDEVCO, 30700 Rancho Viejo Rd., San Juan Capistrano, 
CA 92675, 949/493-8181, Fax: 949/661-7231, www. 
endevco.com 

ENDRESS + HAUSER SYSTEMS & GAUGING, INC., 
5834 Peachtree East, Norcross, GA 30096, 770/447-9202, 
Fax: 770/622-8939, www.systems.endress.com 
ENDRESS + HAUSER, INC., 2350 Endress Place, 
Greenwood, IN 46143, 317/535-1391, Fax: 317/535-2171, 
www.us.endress.com 
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ENEA OSE SYSTEMS, 5949 Sherry Ln„ Suite 625, Dallas, 
TX 75225, 214/346-9339, Fax: 214/346-9344, www.enea. 
com 

ENERPRO, INC., 5780 Thornwood Dr., Goleta, CA 93117, 
805/683-2114, Fax: 805/964-0798, www.enerpro.thomas- 
register.com 

ENRAF, INC., 4333 W. Sam Houston Pkwy N„ Houston, TX 
77043, 832/467-3422, Fax: 832/467-3441, www.enrafinc. 
com 

ENTERTRON INDUSTRIES, INC., 3857 Orangeport Rd„ 
Gasport, NY 14067, 716/772-7216, Fax: 716/772-2604, 
www.entertron.com 

ENTIVITY, 935 Technology Dr., Suite 200, Ann Arbor, MI 
48108, 734/205-5000, Fax: 734/205-5100, www.entivity. 
com 

ENTRAN DEVICES, INC., 10 Washington Ave., Fairfield, 
NJ 07004, 973/227-1002, Fax: 973/227-6865, www. 
entran.com 

ENTRELEC, INC., 1950 Hurd Dr., Irving, TX 75038, 
800/431-2308, Fax: 800/862-5066, www.entrelec.com 

ENTRON COMPUTER CORP., 9001 Airport Blvd., Suite 
409, Houston, TX 77061, 713/941-7007, Fax: 713/941- 
3852, www.entron.com 

EPLAN, 16650 Bluemound Rd„ Suite 600, Brookfield, WI 
53005, 262/789-0428, Fax: 262/789-0428, www.eplan. 
org 

ERGOTRON, 1181 Trapp Rd., St. Paul, MN 55121, 800/888- 
8458, www.ergotron.com 

ESSCO CALIBRATION LABORATORY, 27 Industrial 
Ave. Chelmsford, MA 01824, 978-250-0880, 800-325- 
2201 (toll free), Fax: 978-256-1331, http://www.esscolab. 
com/capabilities/ 

ESSENTIALS CONTROL, INC., 128 Elmore Dr„ Acton, 
Ontario, L7J 1T2 Canada, 519/853-3830, Fax: 519/853- 
5073, www.essentials-control.com 

E-T-A CIRCUIT BREAKERS, 1551 Bishop Ct„ Mt. 
Prospect, IL 60056, 847/827-7600, Fax: 847/827-7655, 
www.etacbc.com 

ETI SYSTEMS, INC., 2251 Las Palmas Dr., Carlsbad, CA 
92009, 760/929-0749, Fax: 760/929-0748, www.etisys- 
tems.com 

EUROTHERM CHESSELL, 8601 Aero Dr., San Diego, CA 
92123, 800/801-5099, Fax: 858/514-0426, www.chessell. 
com 

EUROTHERM CONTROLS, INC., 741-F Miller Dr., 
Leesburg, VA 20175, 703/443-0000, Fax: 703/669-1300, 
www.eurotherm.com 

EVANS CONSOLES, INC., 1616 27th Ave. N.E., Calgary, 
Alberta, T2E 8W4 Canada, 403/717-3009, Fax: 403/717- 
3320, www.evansonline.com 

EVEREST INTERSCIENCE, 1891 N. Oracle Rd., Tucson, 
AZ 85705, 520/797-0927, Fax: 520/797-0938, www. 
everestinterscience.thomasregister.com 

EXERGEN CORP, 51 Water St., Watertown, MA 02472, 
617/923-9900, Fax: 617/923-9911, www.exergen.com 


EXINDA NETWORKS, 701 Fifth Ave., Seattle, WA 98104, 
206-262-8145, Fax: 206-262-8001, http://wwwl.exinda. 
com/ 

EXOR ELECTRONIC R&D, INC., 3420 Fairlane Farms 
Rd., Wellington, FL 33414, 561/753-2250, Fax: 561/753- 
2291, www.exor-rd.com 

EXPERTUNE, INC., 4734 Sonseeahray Dr., Hubertus, WI 
53033, 262/628-0088, Fax: 262/628-0087, www.exper- 
tune.com 

EXPO-TELEKTRON SAFETY SYSTEMS, INC., 67 E. 
Washington St., Chagrin Falls, OH 44022, 440/247-5314, 
Fax: 440/247-5409, www.expotelektron.com 

EXTECH INSTRUMENTS, 285 Bear Hill Rd., Waltham, 
MA 02451, 781/890-7440, Fax: 781/890-7864, www. 
extech.com 

FACTORYSOFT, INC., 89 Forbes Blvd., Mansfield, MA 
02048, 508/337-9200, Fax: 508/337-9201, www.emation. 
com 

FAIRBANKS SCALES, 821 Locust, Kansas City, MO 
64106, 816/471-0231, Fax: 816/471-5951, www.fairbanks. 
com 

FAIRCHILD INDUSTRIAL PRODUCTS CO., 3920 West 
Point Blvd., Winston-Salem, NC 27103, 336/659-3400, 
Fax: 336/659-9323, www.fairchilproducts.com 

FASTECH, A SUBSIDARY OF BROOKS AUTOMATION, 
15 Elizabeth Dr„ Chelmsford, MA 01824, 978/262-2400, 
Fax: 978/262- 2500, www.fastech.com 

FASTRAK SOFTWORKS, INC., 6659 W. Mill Road, 
Milwaukee, WI 53218, 414/358-8088, Fax: 414/358-8066, 
www.fast-soft.com 

FEDERAL PRODUCTS CO., 1144 Eddy St.; PO Box 9400, 
Providence, RI 02940, 401/784-3100, Fax: 401/784-3246, 
www.fedgage.com 

FESTO CORP., 395 Moreland Rd., Hauppauge, NY 
11788, 631/435-0800, Fax: 631/435-8026, www.festo- 
usa.com 

FIBERNEX, 3 Robinson Rd., Suite A3, Bow, NH 03304, 
603-226-2400, http://www.fibernext.com 

FIBOX ENCLOSURES, 6675 Santa Barbara, Elkridge, MD 
21075, 888/FIBOXUS, Fax: 410/496-3298, www.fiboxusa. 
com 

FIELDBUS FOUNDATION, 9390 Research Blvd. Suite 
11-250, Austin, TX 78759, 512/794-8890, Fax: 512/794- 
8893, www.fieldbus.org 

FIELDSERVER TECHNOLOGIES, 1991 Tarob Ct„ 
Milpitas, CA 95035, 408/262-2299, Fax: 408/262-9042, 
www.fieldserver.com 

FIKE CORP, 704 South 10th St., Blue Springs, MO 64015, 
816/229-3405, Fax: 816/228-9277, www.fike.com 

FISHER CONTROLS INTERNATIONAL, INC., 205 S. 
Center St., Marshalltown, IA 50158, 641/754-3011. Fax: 
641/754-2830 

FISHER-ROSEMOUNT SYSTEMS, 8301 Cameron Rd., 
Austin, TX 78754, 512/835-2190, Fax: 512/418-7505, 
www.frco.com 
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FISHER-ROSEMOUNT, 12001 Technology Dr., Eden 
Prairie, MN 55344, 952/828-3180, Fax: 952/828-3033, 
www.assetweb.com 

FLEX-CORE, 6625 McVey Blvd., Columbus, OH 43235, 
614/889-6152, Fax: 614/876-8538, www.flex-core.com 
FLO-TORK, INC., 1701 N. Main St., Orrville, OH 44667, 
330/682-0010, Fax: 330/683-6857, T.M. Leaver, execu- 
tive® flo-tork.com, www.flo-tork.com 
FLOW AUTOMATION, 9303 W. Sam Houston Pkwy. S„ 
Houston, TX 77099-5298, 713/272-0404, Fax: 713/272- 
2272, www.flowautomation.com 
FLOW RESEARCH, 27 Water St., Wakefield, MA 01880, 
781/245-3200, Fax: 781/224-7552, www.flowresearch.com 
FLOW TECHNOLOGY, INC., 4250 E. Broadway, Phoenix, 
AZ 85040, 602/437-1315, Fax: 602/437-4459, www.ftim- 
eters.com 

FLOWLINE, 10500 Humbolt St., Los Alamitos, CA 90720, 
562/598-3015, Fax: 562/431-8507, www.flowline.com 
FLOWSERVE, FLOW CONTROL DIV., PO Box 2200, 
Springville, UT 84663, 801/489-8611, Fax: 801/489-3719, 
www.flowserve.com 

FLOW-TEK, INC., a subsidiary of Bray Inti., Inc., 7404 
Fairfield, Columbia, SC 29203, 803/754-8201, Fax: 
803/754-2501 

FLUID COMPONENTS INTL., 1755 La Costa Meadows Dr., 
San Marcos, CA 92069, 760/744-6950, Fax: 760/736-6250, 
www.fluidcomponents.com 

FLUID METERING, INC., 5 Aerial Way, Suite 500, 
Syosset, NY 11791, 800/223-3388, Fax: 516/624-8261, 
www.fmipump.com 

FLUKE CORP, PO Box 9090, Everett, WA 98206, 800/44- 
Fluke, Fax: 425/446-5116, Sales & Applications, fluke - 
info@fluke.com, www.fluke.com 
FMC BLENDING & TRANSFER, 20 N. Wacker Dr., Suite 
1300, Chicago, IL 60606, 805/495-7111, Fax: 805/379- 
3365, www.fmcblending-transfer.com 
FORMOSA USA, INC., 21540 Prairie St., Unit A, 
Chatsworth, CA 91311, 818/407-4965, Fax: 818/407-4966, 
www.goformosa.com 

FOSS NIRSYSTEMS, 12101 Tech Rd., Silver Spring, MD 
20904, 301/680-9600, Fax: 301/236-0157, www.foss-nir- 
systems.com 

FOX INDUSTRIES, 505 Mayock Rd., Suite A4, Gilroy, CA 
95020, 408/847-2090, Fax: 408/847-1806 
FOXBORO CO., The, 33 Commercial St., Foxboro, MA 02035, 
508/549-6240, Fax: 508/549-4834, www.foxboro.com 
FRANEK TECHNOLOGIES, INC., 13821 Newport Ave., 
Suite 100, Tustin, CA 92780, 714/734-6957, Fax: 714/544- 
6957, www.franek-tech.com 

FRANK W. MURPHY MFR., PO Box 470248, Tulsa, OK 
74147, 918/627-3550, Fax: 918/664-6146, www.fwmurphy. 
com 

FUJI ELECTRIC CORP. OF AMERICA, Park 80 West, 
Plaza II, Saddle Brook, NJ 07663, 201/712-0555, Fax: 
201/368-8258, www.fujielectric.com 


FUJIKIN OF AMERICA, INC., 4 Alsan Way, Little Ferry, 
NJ 07643, 201/641-1119, Fax: 201/641-1137, www.fujikin. 
com 

FURNESS CONTROLS, INC., 3801-A Beam Rd., Charlotte, 
NC 28217, 800/898-5325, Fax: 704/357-1103, www.fur- 
nesscontrols.com 

FUSED FIBEROPTICS LLC, 79 Golf St, Southbridge, MA 
01550, 508-765-1652, Fax: 508-765-1704, http://www. 
fusedfiberoptics.com 

GAUL MOTION CONTROL, 203 Ravendale Dr., Mountain 
View, CA 94043, 650/967-1700, Fax: 650/967-1751, www. 
galilmc.com 

GAUMER PROCESS, 13616 Hempstead Rd., Houston, TX 
77040, 800/460-5200, Fax: 800/460-1444, www.gaumer. 
com 

GE CONTINENTAL CONTROLS, 10,000 Richmond, 
Houston, TX 77042, 713/978-4401, Fax: 713/978-4444, 
www.geindustrial.com 

GE FANUC AUTOMATION, Rte. 29N & Rte. 606, 
Charlottesville, VA 22911, 804/978-5508, Fax: 804/978- 
5620, www.gefanuc.com 

GEMS SENSORS & CONTROLS, 1 Cowles Rd. Plainville, 
CT 06062-1198, 860-747-3000, 800-378-1600 (toll free), 
Fax: 860-747-4244, http://www.gemssensors.com/ 

GEMS SENSORS, INC., 1 Cowles Rd., Plainville, CT 
06062, 800/378-1600, Fax: 860/793-4500, www.gems- 
sensors.com 

GENERAL EASTERN, 20 Commerce Way, Woburn, MA 
01801, 781/938-7070, Fax: 781/938-1071, www.geinet.com 

GENERAL MICRO SYSTEMS, PO Box 2689, Rancho 
Cucamonga, CA 91729, 800/307-4863, Fax: 909/987- 
4863, www.gms4ume.com 

GENERAL MONITORS, 26776 Simpatica Circle, Lake 
Forest, CA 92630, 949/581-4464, Fax: 949/581-1151, 
www.generalmonitors.com 

GENSYM CORP., 125 Cambridge Park Dr„ Cambridge, MA 
02140, 617/547-2500, Fax: 617/547-1962, www.gensym. 
com 

GEORGE FISCHER, INC., 2882 Dow Ave., Tustin, CA 
92780, 800/854-4090, Fax: 714/731-6923, www.us.piping. 
georgefischer.com 

GEOSPHERE EMERGENCY, RESPONSE SYSTEM, 100 
S. Main St., Doylestown, PA 18901, 215/340-2204, Fax: 
215/340-2205, www.plantsafe.com 

GIDDINGS & LEWIS CONTROLS, MEASUREMENT & 
SENSING, 660 S. Military Rd., Fond du Lac, WI 54935, 
920/921-7100, Fax: 920/906-7669, www.giddings.com 

GLI INTERNATIONAL, 9020 W. Dean Dr." Milwaukee, WI 
53224, 414/355-3601, Fax: 414/355-8346, www.gliint.com 

GLOBAL WEIGHING, 5110 Old Ellis Pointe, Suite 200, 
Roswell, GA 30076, 678/393-9960, Fax: 678/393-9961, 
www.global-weighing.com 

GMC INSTRUMENTS^ INC., 250 Telser Rd., Unit F, Lake 
Zurich, IL 60047, 800/462-4040, Fax: 847/540-7242, 
www.gmcinc.com 
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GO REGULATOR, 2301 Wardlow Circle, Corona, CA 
92880, 909/270-6280, Fax: 909/270-6201, www.circle- 
seal.com 

GORDON PRODUCTS, 67 Del Mar Dr., Brookfield, CT 
06804, 800/315-9233, Fax: 203/775-1162, www.gordon- 
products.com 

GP:50, 2770 Long Rd., Grand Island, NY 14072, 716/773- 
9300, Fax: 716/773-5019, www.gp50.com 
GRACE ENGINEERED PRODUCTS, 5000 Tremont, #203, 
Davenport, IA 52807, 319/386-9596, Fax: 319/386-9639, 
www.grace-eng.com 

GRAYHILL, INC., 561 Hillgrove Ave., LaGrange, IL 
60525, 708/354-1040, Fax: 708/354-2820, www.grayhill. 
com 

GREAT PLAINS INDUSTRIES, INC., 5252 E. 36th St. N„ 
Wichita, KS 67220, 316/686-7361, Fax: 316/686-6746, 
www.greatplainsindustries.com 
GRECO SYSTEMS, 372 Coogan Way, El Cajon, CA 92020, 
619/442-0205, Fax: 619/447-8982, www.grecosystems. 
com 

GSE SCALE SYSTEMS, 23900 Haggerty Rd., Farmington 
Hills, MI 48335, 248/471-5880, Fax: 248/471-5844, www. 
se-inc.com 

HACH CO., PO Box 389, Loveland, CO 80539, 970/669- 
3050, Fax: 970/669-2932, www.hach.com 
HALLIBURTON ENERGY SERVICES, 2600 S. 2nd St., 
Duncan, OK 73536, 303/899-4715, Fax: 303/573-7856, 
www.halliburton.com 

HALLIBURTON ENERGY SERVICES, 410 17th Street, 
Suite 900, Denver, CO 80202, 800-654-3760, Fax: 
303-573-7856 

HAM-LET VALVES & FILTERS, 2153 O’Toole Ave., Suite 
B, San Jose, CA 95131, 408/473-8880, Fax: 408/473-8882, 
www.ham-let.com 

HAMMOND ENCLOSURES, 394 Edinburgh Rd. N„ 
Guelph, Ontario, N1H 1E5 Canada, 519/822-2960, Fax: 
519/822-2301, www.hammfg.com 
HARDY INSTRUMENTS INC., 3860 Calle Fortunada, 
San Diego, CA 92123, 800/821-5831, Fax: 858/278- 
6700, www.hardyinstruments.com 
HARRIS, 1025 W. NASA Blvd, Melbourne, FL 32919-0001, 
321-727-9100, 800-442-7747 (toll free), Fax: 321-727- 
9344, www.harris.com 

HART COMMUNICATIONS FOUNDATION, 9390 
Research Blvd., Suite 1-350, Austin, TX 78759, 512/794- 
0369, Fax: 512/794-3904, www.hartcomm.org 
HATHAWAY PROCESS INSTRUMENTATION BETA 
CALIBRATORS DIV., 2309 Springlake Rd., Suite 600, 
Farmers Branch, TX 75234, 972/241-2200, Fax: 972/241- 
6752, www.hathawayprocess.com 
HAYS CLEVELAND, 1111 Brookpark Rd., Cleveland, OH 
44109, 216/398-4414, Fax: 216/398-8553, www.hayscleve- 
land.com 

HBM, 2815 Colonnades Ct„ Norcross, GA 30071, 888/816- 
9006, Fax: 770/447-8440, www.hbmhome.com 


HELM INSTRUMENT CO., 361 W. Dussel Dr., Maumee, 
OH 43537, 419/893-4356, Fax: 419/893-1371, www. 
helminstrument.com 

HELM INSTRUMENT COMPANY, INC., 361 W. Dussel 
Dr. Maumee, OH 43537, 419-893-4356, Fax: 419-893- 
1371, http://www.helminstrument.com/sa_dr/mariner 

HEM DATA CORP, 17336 W. 12 Mile Rd. #200, Southfield, 
MI 48076, 248/559-5607, Fax: 248/559-8008, www.hem- 
data.com 

HERTZLER SYSTEMS, INC., 2312 Eisenhower Dr. N„ 
Goshen, IN 46526, 219/533-0571, Fax: 219/533-3885, 
www.hertzler.com 

HEWLETT-PACKARD/AGILENT, 100, 3030-3rd Ave. 
N.E., Calgary, Alberta, T2A 6T7 Canada, 403/299-4756, 
Fax: 403/272-2299, www.agilent.com/find/ais 

HIMA PAUL HILDEBRANDT GMBH & CO., Albert- 
Bassermann-Str. 28, Gruehl, 68782 Germany, 49/6202- 
709-145, Fax: 49/6202-709-123, www.hima.com 

HIRSCHMANN ELECTRONICS, INC., 30 Hook Mountain 
Rd., Pine Brook, NJ 07058, 973/830-2000, Fax: 973/830- 
1470, www.hirschmann-usa.com 

HI-SPEED CHECKWEIGHER, 5 Barr Rd., Ithaca, NY 
14850, 607/257-6000, Fax: 607/257-6396, www.hispeed- 
checkweigher.com 

HITACHI, 826 58th St. E„ Saskatoon, SK S7K5Z4, 306-242- 
9222, 888-536-0000 (toll free), Fax: 306-242-9211, www. 
hitachi.com 

HMW ENTERPRISES, INC., 207 N. Franklin St, 
Waynesboro, PA 17268, 717-765-4690, Fax: 717-765- 
4660, www.hmwent.com 

HMW ENTERPRISES, INC., 207 N. Franklin St., 
Waynesboro, PA 17268, 717/765-4690, Fax: 717/765- 
4660, www.hmwent.com 

HNU SYSTEMS, INC., 160 Charlemont St., Newton 
Highlands, MA 02461, 617/964-6690, Fax: 617/558-0056, 
www.hnu.com 

HOFFER FLOW CONTROLS, INC., 107 Kitty Hawk Ln„ 
Elizabeth City, NC 27909, 252/331-1997, Fax: 252/331- 
2886, www.hofferflow.com 

HOFFMAN, 2100 Hoffman Way, Anoka, MN 55303, 
800/355-3560, Fax: 612/942-6940, www.hoffmanonline. 
com 

HOKE, INC., 2301 Wardlow Circle, Corona, CA 92880, 
909/270-6280, Fax: 909/270-6201, www.circle-seal.com 

HONEYWELL INDUSTRIAL CONTROL, 16404 N. Black 
Canyon Hwy., Phoenix, AZ 85053, 800/288-7491, Fax: 
319/294-2968, www.iac.honeywell.com 

HONEYWELL SENSING AND CONTROL, 11 W. Spring 
St., Freeport, IL 61032, 800/537-6945, Fax: 815/235-6545, 
www.honeywell.com/sensing 

HORIBA INSTRUMENTS, INC., 17671 Armstrong Ave., 
Irvine, CA 92614, 949/250-4811, Fax: 949/250-0924, 
www.horiba.com 

HORNER APG, LLC, 7821 Carinthian Dr., Indianapolis, IN 
46201, 317/916-4274, Fax: 317/916-4280, www.heapg.com 
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HTM ELECTRONICS INDUSTRIES, 8651 Buffalo Ave., 
Niagara Falls, NY 14304, 800/644-1756, Fax: 888/283- 
2127, www.htm-sensors.com 

HYDE PARK ELECTRONICS, INC., 1875 Founders Dr., 
Dayton, OH 45420-4017, 937/252-2121, Fax: 937/258- 
5830, www.hpsensors.com 

HYPROTECH LTD, 707/Eighth Ave. SW, Suite 800, 
Calgary, Alberta, T2P 1H5 Canada, 403/870-6193, Fax: 
403/520-6060, www.hyprotech.com 
IAI AMERICA, INC., 2360 W. 205th St., Torrance, CA 
90501, 310/320-3978, Fax: 310/320-4553, www.iaiamer- 
ica.com 

IBM, 1 New Orchard Rd. Armonk, NY 10504-1783, 914- 
499-1900, 800-426-4968 (toll free). Fax: 914-765-7382, 
www.ibm.com 

IBOCO CORP, 10 Alvin Ct„ Suite 100, East Brunswick, NJ 
08816, 732/238-0200, Fax: 732/238-0304, www.iboco. 
com 

IC FLUID POWER, 63 Drive Hwy., Rossford, OH 43460, 
419/661-8811, Fax: 419/661-8844, www.icfluid.com 
ICONICS, 100 Foxborough Blvd., Foxborough, MA 02035, 
508/543-8600, Fax: 508/543-1503, www.iconics.com 
ICS ADVENT, 6260 Sequence Dr., San Diego, CA 92121, 
800/523-2320, Fax: 858/677-0898, www.icsadvent.com 
ICS TRIPLEX, 16400-A Park Row, Houston, TX 77084, 
281/492-0604, Fax: 281/578-3268, www.icstriplex.com 
IDEC CORP, 1175 Elko Dr., Sunnyvale, CA 94089, 800/262- 
4332, Fax: 800/635-6246, www.idec.com 
IDS ENGINEERING, INC., 600 Century Plaza Dr., Houston, 
TX 77073-6033, 281/821-7100, Fax: 281/821-3230, www. 
idsengr.com 

IFM EFECTOR, INC., 805 Springdale Dr., Exton, PA 19341, 
610/524-2004, Fax: 610/524-2745, www.ifmefector.com 
IMAGEVISION, INC., PO Box F, La Grange, TX 78945, 
979/247-4068, Fax: 979/247-4062, www.imagevisioninc. 
com 

IMAGING & SENSING TECHNOLOGY, 14737 NE 87th 
St., Redmond, WA 98052, 425/881-0778, Fax: 425/869- 
0667, www.istimaging.com 

INDUSOFT, PO Box 164073, Austin, TX 78716, 877/ 
INDUSOFT, Fax: 512/527-0792, www.indusoft.com 
INDUSTRIAL DATA SYSTEMS, INC., 15031 Woodham, 
Suite 360, Houston, TX 77073-6026, 281/821-3200, Fax: 
281/821-5488, www.inddata.com 
INDUSTRIAL INDEXING SYSTEMS, 626 Fishers Rd., 
Victor, NY 14564, 716/924-9181, Fax: 716/924-2169, 
www.iis-servo.com 

INDUSTRIAL NETWORKING SOLUTIONS, PO Box 
540, Addison, TX 75001, 972/248-7466, Fax: 972/248- 
9533, www.industrialnetworking.com 
INDUSTRIAL SCIENTIFIC CORP, 1001 Oakdale Rd., 
Oakdale, PA 15071. 412/788-4353, Fax: 412/788-8353, 
www.indsci.com 

INDUSTRY ONLINE, INC., 2450 W. Ridge Rd., Suite 305, 
Rochester, NY 14626, 585-720-1763, 877-225-3185 (toll 


free), Fax: 585-720-9703, http://www.industryonlineinc. 
com 

INFORMATION TECHNOLOGY DATA SOLUTIONS, 
INC., 3184 S. John Young Parkway, Kissimmee, FL 
34746, 407-846-4636, Fax: 407-847-6782, http://www. 
itdscorp.com 

INFORMATION TECHNOLOGY DATA SOLUTIONS, 
INC., 3184 S. John Young Parkway, Kissimmee, FL 
34746, 407-846-4636, Fax: 407-847-6782, http://www. 
itdscorp.com 

INNOVA ELECTRONICS, 9207 Emmott Rd., Suite 105, 
Houston, TX 77423, 713/690-9909, Fax: 713/466-0210, 
www.innovaelec.com 

INNOVATIVE SENSOR TECHNOLOGY, 4055 S. 
Spencer #100, Las Vegas, NV 89119, 702-894-9891, Fax: 
702-894-9993, http://www.ist-usadivision.com/sensors/ 
flow. . . 

INNOVATIVE SENSORS, INC., 4745 E. Bryson St., 
Anaheim, CA 92807, 800/835-5474, Fax: 714/779-9315, 
www.innovativesensors.com 

INSPIRED SOLUTIONS LLC, 2451 Cumberland Pkwy, 
Suite 3455, Atlanta, GA 30339, 770/803-0555, Fax: 
770/803-0580, www.inspiredsolutions.net 
INTECOLOR, 2150 Boggs Rd., Duluth, GA 30096, 770/622- 
6242, Fax: 770/622-6370, www.intecolor.com 
INTEK, INC., 751 Intek Way, Westerville, OH 43082, 
614/895-0301, Fax: 614/895-0319, www.intekflow.com 
INTEL, 3-T Harbor Dr. Sausalito, CA 94965, 415-332-5656, 
Fax: 415-332-5657, www.intel.com 
INTELLIGENT INSTRUMENTATION, 3000 S. Valencia 
Rd., Suite 100, Tucson, AZ 85706, 800/685-9911, Fax: 
520/573-0522, www.instrument.com 
INTELLIGENT MOTION SYSTEMS, 370 N. Main St., 
Marlborough, CT 06447, 860/295-6102, Fax: 860/295- 
6107, www.imshome.com 

INTELLIGENT NETWORK SERVICES, Po Box 28062, 
San Jose, CA 95129, 408-260-1601, Http://www.intelli- 
gentns.com 

INTELLUTION, 325 Foxborough Blvd., Foxborough, MA 
02035, 508/698-3322, Fax: 508/698-6973, www.intellu- 
tion.com 

INTERBUS CLUB, THE, PO Box 25141. Philadelphia, PA 
19147, 888/281-2871, www.interbusclub.com 
INTERFACE, INC., 7401 E. Butherus Dr., Scottsdale, AZ 
85260, 480/948-5555, Fax: 480/948-1924, www.interface- 
force.com 

INTERGRAPH PROCESS & BUILDING SOLUTIONS, 
300 Intergraph Way, Madison, AL 35758, 800/260-0246, 
Fax: 256/730-3028, www.intergraph.com/pbs 
INTERLINKBT, LLC, 3000 Campus, Dr., Plymouth, MN 
55441, 763/694-2332, Fax: 763/694-2399, www.inter- 
linkbt.com 

INTERNATIONAL RECTIFIER CORP, 233 Kansas St., 
El Segundo, CA 90245, 310/252-7019, Fax: 310/252-7171, 
www.irf.com 
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INTERSTATE ELECTRONICS CORP., 602 East Vermont 
St., Anaheim, CA 92803, 714/758-0500, Fax: 714/758- 
4148, www.iechome.com 

INTRINSYC, 700 W. Pender St., 10th Fl„ Vancouver, BC 
V6C 1E8, 604/801-6461, Fax: 604/801-6417, www.intrin- 
syc.com 

INVENSYS FLOW CONTROL, 1900 S. Saunders St., 
Raleigh, NC 27603, 800/225-6989, Fax: 919/831-3254, 
www.invensysflowcontrol.com 
INVENSYS SENSOR SYSTEMS/CLAROSTAT, 12055 
Rojas Dr., Suite K, El Paso, TX 79936, 915/858-2632, Fax: 
915/872-3333, www.clarostat.com 
IOTECH, INC., 25971 Cannon Rd„ Cleveland, OH 44146, 
440/439-4091, Fax: 440/439-4093, www.iotech.com 
IRCON, INC., 7300 N. Natchez Ave., Niles, IL 60714, 
847/967-5151, Fax: 847/647-0948, www.ircon.com 
ISA— THE INSTRUMENTATION, SYSTEMS & 

AUTOMATION SOCIETY, 67 Alexander Dr., Research 
Triangle Park, NC 27709, 919/990-9215, Fax: 919/549- 
8411, www.isa.org 

IST-QUADTEK, 14737 NE 87th St„ Redmond, WA 98052, 
425/881-0778, Fax: 425/869-0667, www.istimaging.com 
ITAC SYSTEMS, INC., 3113 Benton St., Garland, TX 75042, 
972/494-3073, Fax: 972/494-4159, www.itacsystems.com 
I-TECH SECURITY, 3-1 Park Plaza, Suite 134, Old 
Brookville, NY 11545, 516-676-3301, Fax: 516-977-3560, 
http://www.itech-ny.com 

ITS ENCLOSURES, 271 Westech Dr„ Mt. Pleasant, PA 
15666, 800/423-9911, Fax: 724/696-3333, www.itsen- 
clsures.com 

ITT CONOFLOW, 5154 Highway 78, St. George, SC 29477, 
843/563-9281, Fax: 843/563-2131, www.ittconoflow.com 
ITW SWITCHES, 7301 W. Ainslie St„ Harwood Heights, 
IL 60706, 708/667-3370, Fax: 708/667-3440, www. 
itwswitches.com 

J.H. INSTRUMENTS, 9800 N. Southern Pine Blvd., 
Charlotte, NC 28273, 704/527-6920, Fax: 704/527-8406, 
www.jhinstrument.com 

J. R. MERRITT CONTROLS, 55 Sperry Ave., Stratford. CT 
06615, 203/296-2272, Fax: 203/381-0400, www.jrmerritt. 
com 

J. R. MERRITT CONTROLS, INC., 55 Sperry Ave. Stratford, CT 
06615, 203-381-0100, 800-333-5762 (toll free), Fax: 203-381- 
0400, http://www.jrmerritt.com 

JAVLYN, INC., 3136 Winton Rd. South, Rochester, NY 
14623, 716/697-5212, Fax: 716/424-3110, www.javlyn.com 
JC SYSTEMS, INC., 11535 Sorrento Valley Blvd. #400, San 
Diego, CA 92121, 858/793-7117, Fax: 858/793-1931, www. 
jcsystemsinc.com 

JENSEN TOOLS, INC., 7815 S. 46th St., Phoenix, AZ 
85044, 800/426-1194, Fax: 800/366-9662, www.jensen- 
tools.com 

JH TECHNOLOGY, INC., 4233 Clark Rd., Unit 9, Sarasota, 
FL 34233, 800/808-0300, Fax: 941/925-8774, www. 
jhtechnology.com 


JOGLER, INC., 9715 Derrington Rd., Houston, TX 77064, 
281/469-6969, Fax: 281/469-0422, www.jogler.com 
J-TEC ASSOCIATES, INC., 5255 Blairs Forest Ln. N.E., 
Suite L, Cedar Rapids, IA 52402, 319/393-5200, Fax: 
319/393-5211 , www.j-tecassociates.com 
JUMO PROCESS CONTROL, INC., 885 Fox Chase, 
Coatesville, PA 19320, 610/380-8002, Fax: 610/380-8009, 
www.jumousa.com 

KAHN INSTRUMENTS, INC., 885 Wells Rd., Wethersfield, 
CT 06109, 860/529-8643, Fax: 860/529-1895, www.kahn. 
com 

KALGLO ELECTRONICS CO., 5911 Colony Dr., 
Bethlehem, PA 18017-9348, 610/837-0700, Fax: 610/837- 
7978, www.kalglo.com 

KAMAN INSTRUMENTATION OPERATIONS, 3450 N. 
Nevada Ave., Colorado Springs, CO 80907, 719/635-6979, 
Fax: 719/634-8093, www.kamaninstrumentation.com 
KAVLICO CORE, 14501 Los Angeles Ave., Moorpark, CA 
93021, 805/523-2000, Fax: 805/523-7125, www.kavlico. 
com 

KAY-RAY/SENSALL, 1400 Business Center Dr., Suite 100, 
Mt. Prospect, IL 60056, 800/323-7594, Fax: 847/803- 
5466, www.kayray-sensall.com 
KEITHLEY INSTRUMENTS, INC., 28775 Aurora Rd., 
Cleveland, OH 44139, 440/248-0400, Fax: 440/248-6168, 
www.keithley.com 

KEPWARE, 81 Bridge St., Yarmouth, ME 04096, 207/846- 
5881, Fax: 207/846-5947, www.opcsource.com 
KESSLER ELLIS PROD., 10 Industrial Way E„ Eatontown, 
NJ 07724, 732/935-1320, Fax: 732/935-0184, www.kep. 
com 

KEY INSTRUMENTS, 250 Andrews Rd., Trevose, PA 
19053, 215/357-0893, Fax: 215/357-9239, www.keyinstru- 
ments.com 

KEYENCE CORP. OF AMERICA, 50 Tice Blvd., Woodcliff 
Lake, NJ 07675, 201/930-0100, Fax: 201/930-1883, www. 
keyence.com 

KINETROL USA, INC., 4557 Westgrove Dr., Addison, TX 
75001, 972/447-9443, Fax: 972/447-9720, www.kinetrol. 
com 

KING ENGINEERING CORP, 3201 S. State St., Ann Arbor, 
MI 48108, 734/662-5691, Fax: 734/662-6652, www.king- 
gage.com 

KING INSTRUMENT CO., 12700 Pala Dr., Garden Grove, 
CA 92841, 714/891-0008, Fax: 714/891-0023 
KIN-TEK, 504 Laurel, LaMarque, TX 77568, 409/938-3627, 
Fax: 409/938-3710 

KISTLER-MORSE CORE, 19021 120th Ave. NE, Bothell, 
WA 98011, 425/486-6600, Fax: 425/402-1500, www.kis- 
tler-morse.com 

KNF NEUBERBER, INC., 2 Black Forest Rd., Trenton, NJ 
08691, 609/890-8600, Fax: 609/890-8323, www.knf.com 
KNOWLEDGESCAPE SYSTEMS, 669 W. 200 S., Salt 
Lake City, UT 84106, 801/526-2351, Fax: 801/526-2701, 
www.kscape.com 
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KOBOLD INSTRUMENTS, INC., 1801 Parkway View Dr., 
Pittsburgh, PA 15205, 800/998-1020, Fax: 412/788-4890, 
www.koboldusa.com 

KOLLMORGEN, 201 Rock Road, Radford, VA 24141, 
540/633-4124, Fax: 540/731-0847, www.kollmorgen. 
com 

K-PATENTS, INC., 1804 Centre Point Cir., Suite 106, 
Naperville, IL 60563, 630/955-1545, Fax: 630/955-1585, 
www.kpatents.com 

KRAISSL CO„ INC., 299 Williams Ave., Hackensack, NJ 
07601-5225, 201/342-0008, Fax: 201/342-0025, www. 
strainers.com 

KROHNE, INC., 7 Dearborn Rd., Peabody, MA 01960, 
978/535-6060, Fax: 978/535-1720, www.krohne.com 
KSR KUEBFER, 7516 Precision Dr., Raleigh, NC 27613, 
919/596-3800, Fax: 919/598-8128, www.ksr-usa.com 
K-TEK, 18321 Swamp Rd., Prairieville, FA 70769, 225/673- 
6100, Fax: 225/673-2525, www.ktekcorp.com 
KURT MANUFACTURING CO., Electronics Div., 2130 
107th Ln. NE, Minneapolis, MN 55449, 763/572-4597, 
Fax: 763/784-6055, www.kurt.com 
KURZ INSTRUMENTS, INC., 2411 Garden Rd., Monterey, 
CA 93940, 800/424-7356, Fax: 831/646-0427, www.kurz- 
instruments.com 

KW SOFTWARE, 3536 Edwards Rd.. Cincinnati, OH 45208, 
513/321-9385, Fax: 513/321-6992 
F & J TECHNOFOGIES, 5911 Butterfield Rd., Hillside, IF 
60162, 708/236-6000, Fax: 708/236-6006, www.ljtech- 
nologies.com 

FABTECH, 2 Dundee Park, Suite B09, Andover, MA 01810, 
978/470-0099, Fax: 978/470-3338, www.labtech.com 
FAKE SHORE CRYOTRONICS, INC., 575 McCorkie Blvd., 
Westerville, OH 43082, 614/891-2243, Fax: 614/818-1600, 
www.lakeshore.com 

FAMBDA, 3055 Del Sol Blvd., San Diego, CA 92154, 
619/628-2871, Fax: 619/429-1011, www.lambdapower. 
com/control 

FAN ASSOCIATES, 320 Carleton Ave Ste 3800, Central 
Islip, NY 11722, 631-422-5267, Fax: 631-422-5296, Http:// 
www.lanassociates.com 

FAND INFRARED DIV. OF FAND INSTRUMENTS 
INTL., INC., 10 Friends Ln., Newtown, PA 18940, 
800/523-8989, Fax: 215/781-0723, www.landinst.com 
LEVITON MFG. CO., 59-25 Little Neck Pkwy., Little Neck, 
NY 11362, 718/281-6031, Fax: 718/631-6508, www.levi- 
ton.com 

LIEBERT CORP, 1050 Dearborn Dr., Columbus, OH 43229, 
614/841-5798, Fax: 614/841-6022, www.liebert.com 
LIGHTHAMMER SOFTWARE, 690 Stockton Dr., Exton, 
PA 19341, 610/903-8000, Fax: 610/903-8006, www.light- 
hammer.com 

LIMITORQUE, PO Box 11318, Lynchburg, VA 24506, 
800/366-4401, Fax: 804/522-9858, www.limitorque.com 
LINSEIS, INC., PO Box 666, Princeton Junction, NJ 08550, 
609/799-6282, Fax: 609/799-7739, www.linseis.com 


LION PRECISION, 563 Shoreview, St. Paul, MN 55126, 
651/484-6544, Fax: 651/484-6824, www.liorprecision.com 
LIQUID CONTROLS, INC., A UNIT OF IDEX, 105 
Albrecht Dr., Lake Bluff, IL 60044, 847/295-1050, Fax: 
847/295-1057, www.lcmeter.com 
LOAD CONTROLS, INC., 10 Picker Rd., Storbrodge, MA 
01566, 508/347-2606, Fax: 508/347-2064, www.loadcon- 
trols.com 

LOCKWOOD GREENE, PO Box 491, Spartanburg, SC 
29304, 864/578-2000, Fax: 864/599-4117, www.lg.com 
LOCON SENSOR SYSTEMS, INC., PO Box 789, Holland, 
OH 43528, 419/865-7651, Fax: 419/865-7756, www.locon. 
net 

LOGIC BEACH, INC., 8363-6F Center Dr., La Mesa, CA 
91942, 619/698-3300, Fax: 619/469-8604, www.logic- 
beach.com 

LSI, 9111 Katy Fwy Ste 210 Houston, TX 77024, 713-789- 
7788, Fax: 713-789-5829, www.lsi.com 
LUCENT SPECIALTY FIBERTECHNOLOGIES, 55 
Darling Dr., Avon, CT 06001, 860/678-0371, Fax: 
860/674-8818, www.lucent.com/ofs/specialtyfiber 
LUMBERG, INC., 14121 Justice Rd., Midlothian, VA 23113, 
804/379-2010, Fax: 804/379-3232, www.lumbergusa.com 
LUMENITE CONTROL TECH., 2331 N. 17th Ave., Franklin 
Park, IL 60131, 847/455-1450, Fax: 847/455-0127 
LUTZE, INC., 13330 S. Ridge Dr., Charlotte, NC 28273, 
704/504-0222, Fax: 704/504-0223, www.lutze.com 
LYNX REAL-TIME SYSTEMS, INC., 2239 Samaritan Dr., 
San Jose, CA 95124, 408/879-3900, Fax: 408/879-3920, 
www.lynx.com 

MAGNETEK, 16555 W. RyersonRd., New Berlin, WI 53151, 
414/782-0200, Fax: 414/782-3418, www.magnetekdrives. 
com 

MAGNETROL INTL., INC., 5300 Belmont Rd., Downers 
Grove, IL 60516, 630/969-4000, Fax: 630/969-9489, 
www.magnetrol.com 

MALUERN/INSITEC, 2110 Omega Rd., Suite D, San 
Ramar, CA 94583, 925/837-1330, Fax: 925/837-3864, 
www.insitec.com 

MANNESMANN REXROTH CORP, REXROTH 
MECMAN DIV., 1953 Mercer Rd., Lexington, KY 40511, 
606/254-8031, Fax: 606/281-3491, www.rexrothmecman. 
com 

MANUFACTURING AUTOMATION SYSTEMS, LLC, 15 
E. Pulteney St. Corning, NY 14830, 607-368-9097, Fax: 
607-936-2829, http://www.mfgautosys.com 
Maple Optical Systems, 4677 Old Ironside Dr. Santa Clara, 
CA 95054, 408-727-1991, Fax: 408-434-9209, http://www. 
mapleoptical.com 

MAPLE SYSTEM INC., 808 134th St. S.W. Suite 120 
Everett, WA 98204, 425-745-3229, Fax: 425-745-3429, 
www.maple-systems.com 

MAPLE SYSTEMS, INC., 808 134th St. SW, Suite 120, 
Everett, WA 98204, 425/745-3229, Fax: 425/745-3429, 
www.maple-systems.com 
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MARKLAND SPECIALTY ENG. LTD, 48 Shaft Rd„ 
Toronto, Ontario M9W 4M2 Canada, 416/244-4980, Fax: 
416/244-2287, www.sludgecontrols.com 
MARSH BELLOFRAM, State Route 2; Box 305, Newell, 
WV 26050, 304/387-1200, Fax: 304/387-4417, www. 
marshbellofram.com 

MARSH-MCBIRNEY, INC., 4539 Metropolitan Ct„ 
Frederick, MD 21704, 301/874-5599, Fax: 301/874-2172, 
www.marsh-mcbirney.com 

MARTEL ELECTRONICS, PO Box 897, Windham, NH 
03087, 603/893-0886, Fax: 603/898-6820, www.martel- 
corp.com 

MASSA PRODUCTS CORR, 280 Lincoln St., Hingham, 
MA 02043, 781/749-4800, Fax: 781/740-2045, www. 
massa.com 

MATHESON INSTRUMENTS, 166 Keystone Dr., 
Montgomeryville, PA 18936, 215/648-4026, Fax: 
215/641-0656, www.mathesoninstruments.com 
MATRIC, RDI, Box 421A, Seneca, PA 16346, 800/462-8742, 
Fax: 814/678-1301, www.matric.com 
MATRIKON CONSULTING, INC., Suite 1800, 10405 Jasper 
Ave., Edmonton, Alberta, T5J 3A4 Canada, 780/448-1010, 
Fax: 780/448-9191, www.matrikon.com 
MAX CONTROL SYSTEMS, INC., 1180 Church Rd„ 
Lansdale, PA 19446, 215/393-3900, Fax: 215/393-3921, 
www.maxcontrols.com 

MAX MACHINERY, INC., 1420 Healdsburg Ave., 
Healdsburg, CA 95448, 707/433-7281, Fax: 707/433-0571, 
www.maxmachinery.com 

MAXIM, 2720 Furrs Ln Ste 14105, Arlington, TX 76006, 
817-276-1171, www.maxim-ic.com 
MAXITROL CO., 23555 Telegraph Rd„ Southfield, MI 
48037-2230, 248/356-1400, Fax: 248/356-0829, www. 
maxitrol.com 

MCCROMETER, 3255 W. Stetson Ave., Hemet, CA 92545, 
909/652-6811, Fax: 909/652-3078, www.mccrometer.com 
MCG SURGE PROTECTION, 12 Burt Drive, Deer Park, 
NY 11729, 800/851-1508, Fax: 516/586-5120, www.mcg- 
surge.com 

MCLEAN MIDWEST, 11611 Business Park Blvd. N„ 
Champlin, MN 55316, 612/323-8200, Fax: 612/576-3200, 
www.2010corp.com 

MCMILLAN CO., PO Box 1340, Gerogetown, TX 78627, 
800/861-0231, Fax: 512/863-0671, www.mcmillancom- 
pany.com 

MDSI, 220 E. Huron, Suite 600, Ann Arbor, MI 48104, 
734/769-9900, Fax: 734/769-9112, www.mdsi2.com 
MDT SOFTWARE, 2520 NorthWind Pkwy., Suite 100, 
Alpharetta, GA 30004, 678/297-1000, Fax: 678/297-1003, 
www.mdtsoft.com 

MEE INDUSTRIES, INC., 204 W. Pomona, Monrovia, CA 
91016, 626/359-4550, Fax: 626/359-4660, www.meefog. 
com 

MEECO, INC., 250 Titus Ave., Warrington, PA 18976, 
215/343-6600, Fax: 215/343-4194, www.meeco.com 


MELCOR, 1040 Spruce St„ Trenton, NJ 08648, 609/393- 
4178, Fax: 609/393-9461, www.melcor.com 
MEN MICRO, INC., 1940 Camden Way, Suite 100, 
Carrollton, TX 75007, 972/939-2675, Fax: 972/466-5986, 
www.menmicro.com 

MERIAM INSTRUMENT, 10920 Madison Ave., Cleveland, 
OH 44102, 216/281-1100, Fax: 216/281-0228, www. 
meriam.com 

METERSANDINSTRUMENTS.COM, 10 Vantage Point 
Dr., Unit 5, Rochester, NY 14624, 800/773-0370, Fax: 
800/773-0371 , www.metersandinstruments.com 
METRIX INSTRUMENT CO., 1711 Townhurst Dr., 
Houston, TX 77043, 713/461-2131, Fax: 713/461-8223, 
www.metrixl.com 

METTLER-TOLEDO PROCESS/INGOLD, 299 
Washington St., Woburn, MA 01801, 800/352-8763, Fax: 
781/939-6392, www.mt.com/pro 
METTLER-TOLEDO, 1900 Polaris Pkwy., Columbus, OH 
43240, 800/523-5123, Fax: 614/438-4544, www.mt.com 
MGE UPS SYSTEMS, 1660 Scenic Ave., Costa Mesa, CA 
92626-1410, 714/557-1636 Fax: 714/434-7652, www.mge- 
ups.com 

MGR INDUSTRIES, INC., 3013 E. Mulberry St., Ft. 
Collins, CO 80524, 970/221-2201. Fax: 970/484-4078, 
www.mgrind.com 

MICON SYSTEMS, 4955 Gulf Frwy., Houston, TX 77023, 
713/921-1899, Fax: 713/921-1882, www.miconsystems.com 
MICRO DECISIONS CORP., 3206-A Cascade Dr., 
Valparaiso, IN 46383, 219/477-2002, Fax: 219/477-3910, 
www.micro-decisions.com 

MICRO MOTION, INC., 7070 Winchester Circle, Boulder, 
CO 80301, 800/760-8119, Fax: 303/530-8459, www. 
micromotion.com 

MICRO QUALITY CALIBRATION, INC., 20743 Marilla 
St. Chatsworth, CA 91311-4408, 818-701-4969, Fax: 818- 
341-9109, http://www.microqualitycalibration.com/cali. . . 
MICROCHIP, 2355 W. Chandler Blvd. Chandler, AZ 85224- 
6199, 480-792-7200, 800-437-2767 (toll free), Fax: 480- 
899-9210, www.microchip.com 
MICROGROUP, INC., 7 Industrial Park Rd„ Medway, MA 
02053, 508/533-4925, Fax: 508/533-5691, www.micro- 
group.com 

MICROSOFT, www.microsoft.com 
MICROTOUCH SYSTEMS, 300 Griffin Brook Pk„ 
Methuen, MA 01844, 978/659-9000, Fax: 978/659-9051, 
www.microtouch.com 

MICROWAVE PHOTONIC SYSTEMS, INC., 1155 
Phoenixville Pike, Bldg. 106, West Chester, PA 19380, 
610-344-7676, 888-868-8967 (toll free), Fax: 610-344- 
7110, http://www.b2bphotonics.com 
MIDAC CORR, 17911 Fitch Ave., Irvine, CA 92614, 
949/660-8558, Fax: 949/660-9334, www.midac.com 
MID-WEST INSTRUMENT, 6500 Dobry Dr., Sterling 
Heights, MI 48314, 810/254-6500, Fax: 810/254-6509, 
www.midwestinstrument.com 
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MIE, INC., 7 Oak Park, Redford, MA 01730, 781/275-1919, 
Fax: 781/275-2121, www.mieinc.com 

MIKRON ASSEMBLY TECHNOLOGY, 562 Sable Blvd. 
Aurora, CO 80011-0808, 303-364-5222, Fax: 303-364- 
5224, http://www.mikron.eom/mikron/internet.nsf/i. . . 

MIKRON INSTRUMENT CO., Inc., 16 Thornton Rd„ 
Oakland, NJ 07436, 201/405-0900, Fax: 201/405-0090, 
www.mikroninst.com 

MILLTRONICS, INC., 709 Stadium Dr., Arlington, TX 
76011, 817/277-3543, Fax: 817/277-3894, www.milltron- 
ics.com 

MITAC INDUSTRIAL CORP., 42001 Christy St., Fremont, 
CA 94538, 510/656-5288, Fax: 510/656-2669, www.mit- 
acinds.com 

MITSUBISHI ELECTRIC & ELECTRONICS USA, 1050 E. 
Arques Ave., Sunnyvale, CA 94085, 408/730-5900, Fax: 
408/245-2690, www.angleview.com 

MITSUBISHI ELECTRIC AUTOMATION, INC., 500 
Corporate Woods Pkwy., Vernon Hills, IL 60061, 847/478- 
2419, Fax: 847/478-2396, www.meau.com 

MKS INSTRUMENTS, INC., 6 Shattuck Rd„ Andover, MA 
01810, 978/975-2350, Fax: 978/975-0093, www.mksinst. 
com 

MODCOMP, INC., 1650 W. McNab Rd„ Ft. Lauderdale, 
FL 33309, 954/977-1380, Fax: 954/977-1900, www.mod- 
comp.com 

MODULAR INDUSTRIAL COMPUTERS, INC., 6025 Lee 
Hwy., Suite 340, Chattanooga, TN 37421, 423/499-0700, 
Fax: 423/892-0000, www.mic.com 

MOELLER ELECTRIC CORP, 25 Forge Pkwy., Franklin, 
MA 02038, 508/520-7080, Fax: 508/520-7084, www. 
moellerusa.net 

MOISTURE REGISTER PROD., 1712 Earhart Ct„ La Verne, 
CA 91750, 909/392-5833, Fax: 909/392-5838, www.mois- 
tureregisterproducts.com 

MONARCH INSTRUMENT, 15 Columbia Dr., Amherst, 
NH 03031, 603/883-3390, Fax: 603/886-3300, www. 
monarchinstrument.com 

MONITOR TECHNOLOGIES, LLC, 44W320 Keslinger 
Rd„ Elburn, IL 60119, 630/365-9403, Fax: 630/365-5646, 
www.monitortech.com 

MONITROL MFG. CO., INC., PO Box 6296, Tyler, TX 
75711, 903/561-0742, Fax: 903/561-3559, www.monitrol- 
mfg.com 

MOOG, INC., Seneca & Jaminson Rd., E. Aurora, NY 
14052, 716/687-4785, Fax: 716/687-4467, www.moog. 
com/imc/product 

MOORE INDUSTRIES-INTERNATIONAL, INC., 16650 
Schoenborn St., Sepulveda, CA 91343, 818/894-7111, Fax: 
818/891-2816, www.miinet.com 

MOORE PROCESS AUTOMATION SOLUTIONS, 1201 
Sumneytown Pike, Spring House, PA 19477, 215/646- 
7400, Fax: 215/283-2802 

MOREHOUSE INSTRUMENT CO., 1742 South Ave., York, 
PA 17403, 717/843-0081, Fax: 717/846-4193 


MORNINGSTAR CORP. 8 Pheasant Run, Newton, PA 
18940, 215/321-4457, http://www.morningstarcorp.com/ 
en/support/item.cfm?ItemId=232 
MOSAIC INDUSTRIES, 5437 Central Avenue, Suite 1, 
Newark, CA 94560, 510/790-1255, Fax: 510/790-0925, 
www.mosaic-industries.com 

MOTOROLA, 700 Veterans Hwy. Hauppauge, NY 11788, 
631-361-7000, Fax: 631-361-6187, www.freescale.com 
MOTORTRONICS, 13214-38th St. N„ Clearwater, FL 33762, 
727/573-1819, Fax: 727/573-1803, www.motortronics.com 
MOYNO RKL CONTROLS, 1895 W. Jefferson Ct„ 
Springfield, OH 45506, 937/327-3540, Fax: 937/327-3619, 
www.moyno.com 

MPE - MODERN PROCESS EQUIPMENT, INC, 3125 S. 
Kolin Ave. Chicago, IL 60623-4831, 773-254-3929, Fax: 
773-254-3935 http://www.mpechicago.com 
MSA INSTRUMENT DIV„ PO Box 427, Pittsburgh, PA 
15230, 800/MSA-4678, Fax: 724/776-3280, www.msanet. 
com 

MSDI, 220 E. Huron St„ Ann Arbor, MI 48104, 734/327- 
8246, Fax: 734/769-9112, www.mdsi2.com 
M-SYSTEM, 15028 Beltway Dr., Addison, TX 75001, 
800/544-3181, Fax: 972/385-2277, www.m-system.com 
MTL, INC., 9 Merrill Industrial Dr., Hampton, NH 03842, 
603/926-0090, Fax: 603/926-1899, www.mtl-inst.com 
MTS SYSTEMS CORP, 3001 Sheldon Dr., Cary, NC 27513, 
919/677-0100, Fax: 919/677-0200, www.levelplus.com 
MUSTANG ENGINEERING, INC., 16001 Park Ten PL, 
Houston, TX 77084, 713/215-8000, Fax: 713/215-8590, 
www.mustangeng.com 

MYPLANT.COM, a Honeywell business, 7047 E. Greenway 
Parkway, Suite 400, Scottsdale, AZ 85254, 877/848-8831, 
Fax: 480/850-6301, www.myplant.com 
NAF— INVENSYS FLOW CONTROL, 1790 Satelite 
Blvd., Ste 100-04, Duluth, GA 30097, 678/474-1500, Fax: 
678/474-1515, www.nafcontrols.com 
NATIONAL INSTRUMENTS, 11500 N. Mopac Expwy., 
Austin, TX 78759, 512/683-6863, Fax: 512/683-5759, 
www.ni.com 

NATIONAL SEMICONDUCTORS, 2900 Semiconductor 
Dr. Santa Clara, CA 95051-8090, 408-721-5000, 800-272- 
9959 (toll free). Fax: 408-739-9803, www.national.com 
NATIONWIDE PERSONNEL RECRUITING & 
CONSULTATION, 20834 SW Martinazzi Ave., Tualatin, 
OR 97062, 503/692-4925 

Neal Systems Inc., 122 Terry Dr. Newtown, PA 18940, 215- 
968-7577, Fax: 215-968-6480 http://www.nealsystems. 
com/ 

NEC, 2880-T Scott Blvd. Santa Clara, CA 95050, 408-588- 
6000, Fax: 408-588-6130, www.nec.com 
NELES AUTOMATION, 7000 Hollister, FI. 3, Houston, TX 
77040, 713/346-0600, Fax: 713/346-0602, www.nelesau- 
tomation.com 

NEMATRON, 5840 Interface Dr., Ann Arbor, MI 48103, 
734/214-2000, Fax: 734/994-8074, www.nematron.com 
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NETSILICON, INC., 411 Waverly Oaks Rd., Bldg. 26, 
Waltham, MA 02452, 781/893-1234, Fax: 781/893-1338, 
www.netsilicon.com 

NEURALWARE, 230 E. Main St., Suite 200, Carnegie, PA 
15106, 412/278-6280, Fax: 412/278-6289, www.neural- 
ware.com 

NEUTRONICS, INC., 456 Creamery Way, Exton, PA 19341, 
610/524-8800, Fax: 610/524-8807, www.neutronicsinc. 
com 

NEWPORT ELECTRONICS, INC., 2229 S. Yale St., Santa 
Ana, CA 92704, 714/540-4914, Fax: 714/546-3022, www. 
newportinc.com 

NEXUS ENGINEERING, 900 Rockmead, Suite 250, 
Kingwood, TX 77339, 281/359-5190, Fax: 281/359-5278, 
www.nexusengineering.com 

NIBCO, INC., 1516 Middlebury St., Elkhart, IN 46516, 
219/295-3000, Fax: 219/295-3307, www.nibco.com 
NKK SWITCHES, 7850 E. Gelding Dr., Scottsdale, 
AZ 85260, 480/991-0942, Fax: 480/998-1435, www. 
nkkswitches.com 

NORDSTROM/AUDCO — INVENSYS FLOW CONTROL, 
1511 Jefferson St., Sulphur Springs, TX 75482, 903/885- 
4691, Fax: 903/439-3411, www.nordstromaudco.com 
NORRISEAL, 11122 W. Little York, Houston, TX 77041, 
713/466-3552, Fax: 713/896-7386, www.norriseal.com 
NORTECH FIBRONIC, INC., 240-500 Avenue St. Jean- 
Baptiste, Quebec, QC, G2E 5R9 Canada, 418/872-4686, 
Fax: 418/872-2894, www.nortech.ca 
NORTH EAST ELECTRONICS CONTROLS, 1545 Holland 
Rd„ Maumee, OH 43537, 419/893-4158, Fax: 419/893- 
4171, www.nee-controls.com 

NORTHSTAR TECHNOLOGIES, INC., 575 McCorkle Blvd., 
Westerville, OH 43082, 614/818-1150, Fax: 614/891-6909, 
www.northstarencoders.com 

NORTHWEST ANALYTICAL, INC., 519 SW Park Ave., 
Portland, OR 97205, 503/224-7727, Fax: 503/224-5236, 
www.nwasoft.com 

NOSHOK, INC., 1010 W. Bagley Rd„ Berea, OH 44133, 
440/243-0888, Fax: 440/243-3472, www.noshok.com 
N-TRON, 578 Azalea Rd„ Suite 105, Mobile, AL 36609, 
334/666-9878, Fax: 334/666-9833, www.n-tron.com 
NUMATICS, INC., 1450 N. Milford Rd„ Highland, MI 48357, 
248/889-6227, Fax: 248/887-4768, www.numatics.com 
OCEANA SENSOR TECHNOLOGIES, 1632 Corporate 
Landing Pkwy., Virginia Beach, VA 23454, 757/426-3678, 
Fax: 757/426-3633, www.oceanasensor.com 
OGDEN MANUFACTURING CO., 64 W. Seegers Rd., 
Arlington Heights, IL 60005, 847/593-8050, Fax: 847/593- 
8062, www.ogdenmfg.com 

OHIO SEMITRONICS, INC., 4242 Reynolds Dr„ Hilliard, 
OH 43026, 614/777-1005, Fax: 614/777-4511, www.ohi- 
osemitronics.com 

OHMART/VEGA CORP, 4241 Allendorf Dr„ Cincinnati, 
OH 45209, 513/272-0131, Fax: 513/272-0133, www.ohm- 
artvega.com 


OI DIRECT, 343 St. Paul Blvd., Carol Stream, IL 60188, 888/ 
OI-DIRCT, Fax: 888/OI-FAX-US, www.oidirect.com 
OLFLEX WIRE & CABLE, INC., 30 Plymouth St., Fairfield, 
NJ 07004, 973/575-1101, Fax: 973/575-1267, www.olflex. 
com 

OMEGA ENGINEERING, INC., One Omega Dr., Stamford, 
CT 06907, 203/359-1660, Fax: 203/359-7700, www. 
omega.com 

OMEGA VANZETTI, INC., 6 Merchant St., Sharon, MA 
02067, 781/784-4733, Fax: 781/784-2447, www.vanzetti. 
com 

OMNI FLOW COMPUTERS, 10701 Corporate Dr, #300, 
Stafford, TX 77477, 281/240-6161, Fax: 281/240-6162, 
www.omniflow.com 

OMRON ELECTRONICS INC., One E. Commerce Dr., 
Schaumburg, IL 60173, 800/55-OMRON, Fax: 847/843- 
7787, www.omron.com/oei 

ONCUITY, INC., 1410 Blalcok Rd., Houston, TX 77055, 
888/271-6726, Fax: 713/682-8066, www.oncuity.com 
ONTRAK CONTROL SYSTEMS, INC., 422 Arnley St., 
Sudbury, Ontario, P3C 1E7 Canada, 705/671-2652, Fax: 
705/671-6127, www.ontrak.net 
OP/STATION, A DIV. OF AUTOMATED CONTROL 
CONCEPTS, INC., 3535 Route 66, Neptune, NJ 07753, 
732/922-6611, Fax: 732/922-9611, www.opstation.com 
OPTEK-DANULAT, INC., 279 S. 17th Ave., Suite 10, West 
Bend, WI 53095, 800/371-4288, Fax: 262/335-4299, 
www.optek.com 

OPTICS TECHNOLOGY, INC., 3800 Monroe Ave., 
Pittsford, NY 14534, 585-586-0950, Fax: 585-248-2371, 
http://www.opticstechnology.com 
OPTIMATION, INC., PO Box 4107, Huntsville, AL 35815, 
256/883-3050, Fax: 256/883-3070, www.optimate.com 
OPTIMUM CONTROLS CORPORATION, 1301 Rosemont 
Blvd. Reading, PA 19604, 610-375-0990, Fax: 610-374- 
5558, http://www.optimumcontrols.com/ 

OPTO 22, 43044 Business Park Dr., Temecula, CA 92590, 
909/695-3000, Fax: 909/695-3095, www.opto22.com 
ORACLE CORPORATION, www.oracle.com 
ORBITAL SCIENCES CORP., 2771 N. Garey Ave., 
Pomona, CA 91767, 909/593-3581, Fax: 909/392-3207, 
www.orbital-ait.com 

ORENA CONTRONET, INC., 8320 NW Hawkins Blvd., 
Portland, OR 97229, 503/297-1854, Fax: 503/297-1914, 
www.orena.com 

ORSI-GROUP, 502 Earth City Expwy., Suite 139, St. Louis, 
MO 63045, 314/298-9100, Fax: 314/298-1729, www.orsig- 
roup.com 

OSI SOFTWARE, 777 Davis St., Suite 250, San Leandro, CA 
94577, 510/297-5836, Fax: 510/357-8136, www.osisoft.com 
OSMONICS, INC., 5951 Clearwater Dr., Minnetonka, MN 
55343-8995, 719/264-3937, Fax: 719/536-3301, www. 
osmonics.com 

OTEK CORP., 4016 E. Tennessee St., Tucson, AZ 85714, 
520/748-7900, Fax: 520/790-2808, www.otekcorp.com 
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OTTO ENGINEERING, 2 E. Main St., Carpenterville, IL 
60110, 847/428-7171, Fax: 847/428-1956, www.ottoeng. 
com 

OUTBACK POWER: 5917 195th St NE, #7. Arlington, WA 
98223. Phone: 360.435.6030, http://www.outbackpower. 
com/contact/ 

PACIFIC SCIENTIFIC, 4301 Kishwaukee St., Rockford, IL 
61105-0106, 815/226-3100, Fax: 815/226-3080, www.pac- 
sci.com 

PAI PARTNERS, 135 Fort Lee Rd„ Leonia, NJ 07605, 
201/585-2050, Fax: 201/585-1968 

PANAMETRICS, INC., 221 Crescent St., Waltham, MA 
02453, 781/899-2746, Fax: 781/894-8582, www.panamet- 
rics.com 

PARKER COMPUMOTOR, 5500 Business Park Dr., 
Rohnert Park, CA 94928, 800/358-9068, Fax: 707/584- 
8015, www.compumotor.com 

PARKER FILTRATION, 100 Ames Pond Dr., Tewksbury, 
MA 01876, 800/343-4048, Fax: 978/858-0625, www. 
parker.com/balston 

PARKER HANNIFIN CORR, INSTRUMENTATION 
CONNECTORS DIV., 9400 S. Memorial Pkwy., 
Huntsville, AL 35803-2197, 256/881-2040, Fax: 256/881- 
5730, www.parker.com/icd/ 

PARKER HANNIFIN CORP, INSTRUMENTATION 
VALVE DIV., 2651 Alabama Hwy. 21 North, Jacksonville, 
AL 36265-9681, 256/435-2130, Fax: 256/435-7718, www. 
parker.com/ivd 

PARKER HANNIFIN CORR, SKINNER VALVE DIV., 
250 Canal Blvd., New Britain, CT 06051, 860/827-2300, 
Fax: 860/827-2384, www.parker.com/skinner 

PARKER HANNIFIN CORP., VERIFLO DIVISION, 250 
Canal Blvd., Richmond, CA 94947, 510/412-1166, Fax: 
510/232-7396, www.veriflo.com 

PARKER HANNIFIN, 6035 Parkland Blvd., Cleveland, OH 
44124, 256/435-2130, Fax: 256/435-7710, www.parker.com 

PATLITE CORP, 3860 Del Amo Blvd., Suite 404, Torrance, 
CA 90503, 310/214-5286, Fax: 310/214-5288, www.patlite. 
com 

PAVE TECHNOLOGY CO., 2751 Thunderhawk Ct., Dayton, 
OH 45414-3445, 937/890-1100, Fax: 937/890-5165, www. 
pavetechnologies.com 

PAVILION TECHNOLOGIES, INC., 11100 Metric Blvd., 
Austin, TX 78758, 800/886-8432, Fax: 512/438-1401, 
www.pavtech.com 

PAYNE ENGINEERING CO., PO Box 70, Scott Depot, WV 
25302, 304/757-7353, Fax: 304/757-7305, www.payneg. 
com 

PC SOFT INTERNATIONAL, 89 Forbes Blvd., Mansfield, 
MA 02048, 508/337-9200, Fax: 508/337-9201, www.ema- 
tion.com 

PCD, INC., 2 Technology Dr., Peabody, MA 01960, 978/532- 
8800, Fax: 978/532-6800, www.pcdinc.com 

PCME LTD, Clearview Building, Edison Rd., St. Ives, Cambs 
PE27 3GH UK, 01480 468200, Fax: 01480 463400, www. 
pcme.co.uk 


PELICAN PRODUCTS, INC., 23215 Early Ave., Torrance, 
CA 90505, 310/326-4700, Fax: 310/326-3311, www.peli- 
can.com 

PENBERTHY, 320 Locust St., Prophetstown, IL 61277, 
815/537-2311, Fax: 815/537-5764, www.pcc-penberthy. 
com 

PENTAIR ELECTRONIC PACKAGING, 170 Commerce 
Dr., Warwick, RI 02886, 800/451-8755, Fax: 401/738- 
2904, www.pentair-ep.com 

PENTEK, One Park Way, Upper Saddle River, NJ 07458, 
201/818-5900, Fax: 201/818-5904, www.pentek.com 

PEP MODULAR COMPUTERS, 750 Holiday Dr., 
Pittsburgh, PA 15220, 412/921-3322, Fax: 412/921-3356, 
www.pepusa.com 

PEPPERL+FUCHS, INC., 1600 Enterprise Pkwy., 
Twinsburg, OH 44087, 330/425-3555, Fax: 330/425-4607, 
www.am.pepperl-fuchs.com 

PERFORMANCE SEMICONDUCTORS, 1340 Bordeaux Dr. 
Sunnyvale, CA 94089-1005, 408-734-8200, Fax: 408-734- 
0962, www.performance-semi.com 

PERMA PURE, INC., PO Box 2105, Toms River, NJ 
08754, 732/244-0010, Fax: 732/244-8140, www.per- 
mapure.com 

PGI INTERNATIONAL, 16101 Vallen Dr., Houston, TX 
77041, 713/466-0056, Fax: 713/744-9899, www.pgiint. 
com 

PHOENIX CONTACT, INC., PO Box 4100, Harrisburg, PA 
17111, 800/322-3225, Fax: 717/944-1625, www.phoenix- 
con.com 

PHOENIX DIGITAL, 7650 E. Evans Rd., Bldg. A, Scottsdale, 
AZ 85260, 480/483-7393, Fax: 480/483-7391, www.phoe- 
nixdigitalcorp.com 

PHONETICS, INC., 701 Tryens Rd., Aston, PA 19014, 
610/558-2700, Fax: 610/558-0222, www.sensaphone. 
com 

PILZ AUTOMATION SAFETY L.P., 24850 Drake Rd., 
Farmington Hills, MI 48335, 248/473-1133, Fax: 248/473- 
3997, www.pilzusa.com 

PILZ AUTOMATION SAFETY L.P., 7150 Commerce Blvd. 
Canton, MI 48187, 866-889-1726 (toll free). Fax: 734-354- 
3355, http://www.pilz.us/index.jsp 

PLANAR SYSTEMS, 1400 NW Compton, Beaverton, OR 
97006, 503/690-1100, Fax: 503/690-1493, www.planar. 
com 

PLAST-O-MATIC VALVES, INC., 1384 Pompton Ave., 
Cedar Grove, NJ 07009, 973/256-3000, Fax: 973/256- 
4745, www.plastomatic.com 

PMV-USA, INC., 1440 Lakefront Circle #160, The 
Woodlands, TX 77380, 281/292-7500, Fax: 281/292-7760, 
www.pmvusa.com 

POMONA ELECTRONICS, 1500 E. Ninth St„ Pomona, 
CA 91766-3835, 909/469-2900, Fax: 909/469-3317, www. 
pomonaelectronics.com 

POWERCUBE, 9340 Owensmouth Ave., Chatsworth, CA 
91311, 818/734-6500, Fax: 818/734-6540, www.power- 
cube.com 
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POWERS PROCESS CONTROLS, 3400 Oakton St., Skokie, 
IL 60076, 847/568-6256, Fax: 847/673-9044, www.pow- 
erscontrols.com 

PQ SYSTEMS, INC., 10468 Miamisburg-Springbordo 
Rd„ Miamisburg, OH 45342, 800/777-3020, Fax: 
937/885-2252, www.pqsystems.com 

PRECISION DIGITAL CORE, 19 Strathmore Rd„ Natick, 
MA 01760, 508/655-7300, Fax: 508/655-8990, www.pre- 
dig.com 

PRECISION SOLUTIONS, INC., 3101 Bee Caves Rd. #290, 
Austin, TX 78746, 512/330-9990, Fax: 512/330-9996, 
www.psivideo.com 

PRESSURE SYSTEMS, INC., 34 Research Dr., Hampton, 
VA 23666, 757/865-1243, Fax: 757/865-8744, www.pres- 
suresystems.com 

PRESYS INSTRUMENTS, INC., 3000 SW 77 PL, Miami, 
FL 33155, 305/262-8488, Fax: 305/262-7225, www.pre- 
sys.com.br 

PRINCO INSTRUMENTS, INC., 1020 Industrial Blvd., 
Southampton, PA 18966, 215/355-1500, Fax: 215/355- 
7766, www.princoinstruments.com 

PROCESS MEASUREMENT CO. 5735 Lindsay St. 
Minneapolis, MN 55422, 763-544-4035, 800-328-1235 
(toll free). Fax: 763-544-0986, http://www.processmea- 
surementco.com 

PROCONSUL, INC., PO Box 1823, Georgetown, TX 78627, 
512/863-8000, Fax: 512/869-4999, www.proconsul.net 

PROFIBUS TRADE ORGANIZATION (PTO), 16101 N. 
82nd St., Suite 3B, Scottsdale, AZ 85260, 480/483-2456, 
Fax: 480/483-7202, www.profibus.com 

PROSOFT TECHNOLOGY, INC., 9801 Camino Media, Suite 
105, Bakersfield, CA 93311, 661/664-7208, Fax: 661/664- 
7233, www.prosoft-technology.com 

PROSYS, INC., 11814 Coursey Blvd., Suite 408, Baton 
Rouge, LA 70816, 225/291-9591, Fax: 225/291-9594, 
www.prosysinc.com 

PRO-TECH, 3600A Swiftwater Park Dr., Suwanee, GA 
30024, 770/271-0048, Fax: 770/271-2796, www.protechl. 
com 

PSI-TRONIX TECHNOLOGIES, INC., 3950 South K St., 
Tulare, CA 93274, 559/686-0558, Fax: 559/686-0609, 
www.psi-tronix.com 

PULSE, A TECHNITROL CO., 12220 World Trade Dr., 
San Diego, CA 92128, 619/385-8031, Fax: 619/674-8262, 
www.pulseeng.com 

PYROMATIOn" INC., 209 Industrial Pkwy., Fort Wayne, 
IN 46825, 219/484-2580, Fax: 218/482-6805, www.pyro- 
mation.com 

PYROMETER INSTRUMENT CO., 209 Industrial Pkwy., 
Northvale, NJ 07647, 201/768-2000, Fax: 201-768-2570, 
www.pyrometer.com 

QSI CORP., 2212 South W. Temple, #50, Salt Lake City, UT 
84115, 801/466-8770, Fax: 801/466-8792, www.qsicorp. 
com 

QUATECH INC., 662 Wolf Ledges Pkwy., Akron, OH 44311, 
800/553-1170, Fax: 330/434-1409, www.quatech.com 


QUEST INTERNATIONAL, INC., 65 Parker, Irvine, CA 
92618, 800/231-6777, Fax: 949/581-4011, www.questinc. 
com 

R. STAHL, INC., 45 Northwestern Dr., Salem, NH 03079, 
603/870-9500, Fax: 603/870-9290, www.rstahl.com 
RACO MANUFACTURING ENGINEERING, 1400 62nd 
St., Emeryville, CA 94608, 510/658-6713, Fax: 510/658- 
3153, www.racoman.com 

RADSTONE TECHNOLOGY CORR, 50 Craig Rd., 
Montvale, NJ 07645, 201/391-2700, Fax: 201/391-2899, 
www.radstone.com 

RAECO, INC., 9324 Gulfstream Rd., Frankfort, IL 60423, 
815/464-6200, Fax: 815/464-8720, www.raeco.com 
RAYTEK CORR, 1201 Shaffer Rd., Bldg. 2, Santa Cruz, CA 
95061, 831/458-1110, Fax: 831/458-1239, www.raytek.com 
RC ELECTRONICS, INC., 6464 Hollister Ave., Santa 
Barbara, CA 93117, 805/685-7770, Fax: 805/685-5853, 
www.rcelectronics.com 

RC SYSTEMS CO., 2513 Hwy. 646, Santa Fe, TX 77510, 
409/925-7808, Fax: 409/925-1078, www.members.aol. 
com/rcsci/res.htm 

RCM INDUSTRIES, INC., 110 Mason Cir., Suite D, 
Concord, CA 94520-1238, 925/687-8363, Fax: 925/671- 
9636, www.flo-gage.com 

RDF CORR, 23 Elm Ave., Hudson, NH 03051, 603/882-5195, 
Fax: 603/882-6925, www.rdfcorp.com 
REAL-TIME INNOVATIONS, 155A Moffett Park Dr., 
Sunnyvale, CA 94089, 408/734-4200, Fax: 408/734-5009, 
www.rti.com 

REBIS, 1600 Riviera Ave., Suite 300, Walnut Creek, CA 
94596, 925/933-2525, Fax: 925/933-1920, www.rebis.com 
RED LION CONTROLS, 20 Willow Springs Circle, York, 
PA 17402, 717/767-6511, Fax: 717/764-0839, www. 
redlion-controls.com 

RED VALVE CO., 700 N. Bell Ave., Carnegie, PA 15106, 
412/279-0044, Fax: 412/279-7878, www.redvalve.com 
RELIABLE POWER METERS, 400 Blossom Hill Rd., Los 
Gatos, CA 95032, 408/358-5100, Fax: 408/358-4420, 
www.reliablemeters.com 

REMOTE CONTROL, INC., 386 Dry Bridge Rd., North 
Kingstown, RI 02852, 401/294-1400, Fax: 401/294-3388, 
www.rciactuators.com 

REXROTH MECMAN PNEUMATICS, 1953 Mercer Rd., 
Lexington, KY 40511, 859/254-8031, Fax: 859/281-3491, 
www.us.rexroth.com 

RICE LAKE WEIGHING SYSTEMS, 230 W. Coleman St., 
Rice Lake, WI 54868, 715/234-9171, Fax: 715/234-6967, 
www.rlws.com 

RITEPRO, INC., A SUBSIDIARY OF BARY INTL., INC., 
One Rittal Place, Montreal-North, Quebec, H1G 3K7 
Canada, 514/324-8900, Fax: 514/324-9525 
RITTAL CORR, One Rittal Place, Springfield, OH 45504, 
937/390-0500, Fax: 937/390-8392, www.rittal-corp. 
com 

RIVERSIDE AUTOMATION, 1040 Jay St. Rochester, 
NY 14611, 585-235-5980, 800-388-5458 (toll free), Fax: 
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585-235-8626, http://www.riversideautomation.com/ 
automati... 

ROBERTSHAW IPD, AN INVENSYS CO., 1602 
Mustang Dr., Maryville, TN 37801, 865/981-3100, Fax: 
865/981-3168 

ROBICON, 500 Hunt Valley Dr., New Kensington, PA 15068, 
724/339-9500, Fax: 724/339-9505, www.robicon.com 

ROBOTIC AUTOMATION SYSTEMS, 204 Moravian 
Valley Road, Waunakee, WI 53597, 608-849-0880, 800- 
937-9827 (toll free), Fax: 608-849-0881, http://www. 
roboticautomationsystems.com 

ROBOTIC TURNKEY SOLUTIONS, LLC, 730 Fountain St N. 
Cambridge, ON N3H4R7, 866-546-8515, Fax: 519-650-6522, 
http://www.atsautomation.com 

ROCHESTER INSTRUMENT SYSTEMS, 255 N. Union 
St., Rochester, NY 14605, 716/238-4078, Fax: 716/454- 
7805, www.rochester.com 

ROCKWELL AUTOMATION PRESENCE SENSING 
BUSINESS, Two Executive Dr., Chelmsford, MA 
01824, 978/446-3476, Fax: 978/446-3322, www.ab.com/ 
sensors 

ROCKWELL AUTOMATION, 1 Allen-Bradley Dr., 
Mayfield Heights, OH 44124, 440/646-5000, Fax: 
414/382-4444, www.ab.com 

ROCKWELL AUTOMATION, 1201 S. 2nd St., Milwaukee, 
WI 53204, 414/382-2000, Fax: 414/382-4444, www.auto- 
mation.rockwell.com 

ROCKWELL SOFTWARE, 2424 S. 102nd St., West Allis, 
WI 53227, 414/321-8000, Fax: 414/321-9647, www.soft- 
ware.rockwell.com 

RONAN ENGINEERING CO., PO Box 1275, Woodland 
Hills, CA 91367, 818/883-5211, Fax: 818/992-6435, www. 
ronan.com 

ROSE & BOPLA, 7330 Executive Way, Frederick, MD 
21704, 301/696-9800, Fax: 301/696-9494, www.rose- 
bopia.com 

ROSEMOUNT ANALYTICAL PROCESS ANALYTIC 
DIM, 1201 N. Main St., Orrville, OH 44667, 330/682- 
9010, Fax: 330/684-4434, www.processanalytic.com 

ROSEMOUNT ANALYTICAL, INC., Uniloc Div., 2400 
Barrance Pkwy., Irvine, CA 92606, 949/863-1181, Fax: 
949/474-7250, www.rauniloc.com 

ROSEMOUNT, INC., 8500 Market Blvd., Chanhassen, MN 
55317, 952/949-5165, Fax: 952/949-5114, www.rosemount. 
com 

ROTEK INSTRUMENT CORP., 390 Main St., Waltham, 
MA 02452, 781/899-4611, Fax: 781/894-7273, www.rotek. 
com 

ROTORK CONTROLS, INC., 19 Jetview Dr., Rochester, 
NY 14624, 716/328-1550, Fax: 716/328-5848, www. 
rotork.com 

ROTRONIC INSTRUMENT CORP, 160 E. Main St., 
Huntington, NY 11743, 631/427-3898, Fax: 631/427-3902, 
www.rotronic-usa.com 

ROYCE INSTRUMENT CORP, 13555 Gentilly Rd„ New 
Orleans, LA 70129, 800/347-3505, Fax: 504/254-6855 


RTP CORP., 2705 Gateway Dr., Pompano Beach, FL 
33069, 954/974-7210, Fax: 954/975-9815, www.rtpcorp. 
com 

RVSI ACUITY Cl MATRIX, 5 Shawmur Rd„ Canton, 
MA 02021, 781/821-0830, Fax: 781/828-8942, www. 
rvsi.com 

S. HIMMELSTEIN & CO., 2990 Pembroke Ave., Hoffman 
Estates, IL 60195, 847/843-3300, Fax: 847/843-8938, 
www.himmelstein.com 

SAAB TANK CONTROL, INC., 10700 Hammerly Blvd., 
Suite 115, Houston, TX 77043, 713/722-9199, Fax: 
713/722-9115, www.saabradar.com 
SAELIG COMPANY INC., 1160-D2 Pittsford-Victor Rd, 
Pittsford, NY 14534, 585-385-1750, Fax: 585-385-1768, 
www.saelig.com 

SAMSON CONTROLS, INC., 4111 Cedar Blvd., Baytown, 
TX 77520, 281/383-3677, Fax: 281/383-3690, www.sam- 
son-usa.com 

SAMSUNG, 105 Challenger Rd. Ridgefield Park, NJ 07660, 
201-229-4074, www.samsung.com 
SANDELIUS INSTRUMENTS, INC., PO Box 30098, 
Houston, TX 77249, 713/861-1100, Fax: 713/861-9136, 
www. sandelius .com 
SAP, www.sap.com 

SARTORIUS CORP, 131 Heartland Blvd., Edgewood, NY 
11717, 631/254-4249, Fax: 631/254-4253, www.sartorius. 
com 

SBS TECHNOLOGIES, INC., 8371C Central Ave., Newark, 
CA 94560, 510/742-2500, Fax: 510/742-2501, www.sbs. 
com 

SCANIVALVE CORP., 1722 N. Madson St., Liberty Lake, 
WA 99019, 800/935-5151, Fax: 509/891-9481, www.sca- 
nivalve.com 

SCHLUMBERGER MEASUREMENT DIV., 1000 Lucas 
Way, Greenwood, SC 29646-8800, 800/833-3357, Fax: 
864/223-0341, www.slb.com/rms/measurement 
SCHNEIDER ELECTRIC, 1415 S. Roselle Rd., Palatine, IL 
60067, 800/392-8781, Fax: 800/824-7151, www.schneide- 
rautomation.com 

SCHROFF NORTH AMERICAN, 170 Commerce Dr„ 
Warwick, RI 02886, 800/451-8755, Fax: 401/738-7988, 
www.schroffus.com 

SDRG CONTROLS, 8234 Braniff, Houston, TX 77061, 
713/242-0822, Fax: 713/644-8294, www.sdrg.com 
SEALEVEL SYSTEMS, INC., 155 Technology Place, 
Liberty, SC 29657, 864/843-4343, Fax: 864/843-3067, 
www.sealevel.com 

SECURITY ENGINEERING, INC., 857 Elm St. W. 
Springfield, MA 01089-2658, 413-734-4400, Fax: 413- 
737-9966, http://www.security-engineering.com 
SEIKO INSTRUMENTS U.S.A., INC., 2990 West Lomita 
Blvd., Torrance, CA 90505, 909/975-5637, Fax: 909/975- 
5699, www.seiko-usa-ecd.com 
SELCO PRODUCTS CO., 709 N. Poplar St., Orange, CA 
92868, 714/712-6200, Fax: 714/712-6222, www.selco- 
products.com 
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SENSIDYNE, 16333 Bay Vista Dr., Clearwater, FL 
33760, 800/451-9444, Fax: 727/530-3602, www.sensi- 
dyne.com 

SENSO-METRICS, INC., 4584 Runway St., Simi Valley, 
CA 93063, 805/527-3640, Fax: 805/584-2960, www. 
senso-metrics.com 

SENSOR ELECTRONICS CORP., 5500 Lincoln Dr., 
Minneapolis, MN 55436, 952/938-9486, Fax: 952/938- 
9617, www.sensorelectronic.com 

SENSOR PRODUCTS, INC., 188 Rte. 10 W„ Suite 307, E. 
Hanover, NJ 07936, 973/884-1755, Fax: 973/884-1699, 
www.sensorprod.com 

SENSOTEC, INC., 2080 Arlingate Ln„ Columbus, OH 
43204, 614/850-5000, Fax: 614/850-1111, www.sensotec. 
com 

SEQUENCIA CORP., 15458-B N. 28th Ave., Phoenix, AZ 
85053, 602/896-3700, Fax: 602/896-3896, www.sequen- 
cia.com 

SERVOMEX, 90 Kerry Place, Norwood, MA 02062, 
781/769-7710, Fax: 781/769-2834, www.servomex.com 

SETRA SYSTEMS, INC., 159 Swanson Rd., Boxborough, 
MA 01719, 978/266-3629, Fax: 978/264-0292, www.setra. 
com 

SEW EURODRIVE, INC., 1295 Old Spartanburg Hwy., 
Lyman, SC 29365, 864/439-7537, Fax: 864/661-1276, 
www.seweurodrive.com 

SHARP, 147 Clinton Rd. West Caldwell, NJ 07006, 973-575- 
9000, Fax: 973-882-4074, www.sharpsma.com 

SICK, INC., 6900 W. 110th St., Bloomington, MN 55438, 
952/941-6780, Fax: 952/941-9287, www.sickoptic.com 

SIEMENS APPLIED AUTOMATION, 500 W. Highway 60, 
Bartlesville, OK 74003, 918/622-7000, Fax: 918/662-7052, 
www.aai-us.com 

SIEMENS CORP, 527 Madison Ave. 8th FI. New York, 
NY 10022-4611, 800-SIEMENS (toll free), Fax: 212-767- 
0580, www.usa.siemens.com/entry/en/ 

SIEMENS ENERGY & AUTOMATION, INC., 3333 Old 
Milton Pkwy., Alpharetta, GA 30005, 800/964-4114, 
Fax: 678/475-5840, www.sea.siemens.com 

SIERRA INSTRUMENTS, INC., 5 Harris Court, Bldg. L, 
Monterey, CA 93940, 800/866-0200, Fax: 831/373-4402, 
www.sierrainstruments.com 

SIERRA MONITOR CORP, 1991 Tarob Court, Milpitas, 
CA 95035, 408/262-6611, Fax: 408/262-9042, www.sier- 
ramonitor.com 

SIGNATEC, 359 San Miguel Dr. Suite 300, Newport Beach, 
CA 92660, 949-729-1084, Fax: 949-729-9114, http://www. 
signatec.com 

SIMPSON ELECTRIC CO., 853 Dundee Ave., Elgin, IL 
60120, 847/697-2260, Fax: 847/697-2272, www.simpson- 
electric.com 

SIMULATION SCIENCES, INC., 601 Valencia Ave., Brea, 
CA 92823, 714/579-0412, Fax: 714/579-7927, www.sim- 
sci.com 

SIXNET, PO Box 767, Clifton Park, NY 12065, 518/877- 
5173, Fax: 518/877-8346, www.sixnetio.com 


SL CORP, 240 Tamal Vista Blvd., Corte Madera, CA 94925, 
415/927-8400, Fax: 415/927-8401, www.sl.com 
SMAR INTERNATIONAL CORP, 7240 Brittmoore #118, 
Houston, TX 77041, 713/849-2021, Fax: 713/849-2022, 
www.smar.com 

SMITH METER, INC., an FMC Energy Systems Business, 
1602 Wagner Ave., Erie, PA 16514, 814/898-5264, Fax: 
814/899-8927, www.smithsystems-inc.com 
SMOOT CO., 1250 Seminary, Kansas City, KS 66103, 
913/362-1710, Fax: 913/362-7863, www.smootco.com 
SNELL INFRARED, PO Box 6, Montpelier, VA 05601, 
800/636-9820, Fax: 802/223-0460, www.snellinfrared. 
com 

SOFTPLC CORP, 25603 Red Brangus Dr., Spicewood, TX 
78669, 512/264-8390, Fax: 512/264-8399, www.softplc. 
com 

SOFTWARE HORIZONS, INC., 100 Treble Cove Rd., N. 
Billerica, MA 01862, 978/670-8700, Fax: 978/670-8787, 
www.instanthmi.com 

SOFTWARE TOOLBOX, INC., 148A E. Charles St., 
Matthews, NC 28105, 704/849-2773, Fax: 704/849-6388, 
www.softwaretoolbox.com 

SOLA/HEVI-DUTY, 7770 N. Frontage Rd., Skokie, IL 
60077, 800/377-4384, Fax: 800/367-4384, www.sola- 
hevi-duty.com 

SOLAR SYSTEM CONTROLS SUPPLIERS, http://seia. 

org/cs/membership/member_directory 
SOLAREX, 630 Solarex Ct„ Frederick, MD 21703, 301/698- 
4200, Fax: 301/698-4201, www.solarex.com 
SOLARTRON, INC., 19408 Park Row, Suite 320, Houston, 
TX 77084, 281/398-7890, Fax: 281/398-7891, www.solar- 
tron.com 

SONY PRECISION TECHNOLOGY AMERICA, 20381 
Hermann Circle, Lake Forest, CA 92630, 949/770-8400, 
Fax: 888/910-7669, www.sonypt.com 
SORENSEN, 9250 Brown Deer Rd., San Diego, CA 92121- 
2294, 858/450-0085, Fax: 858/458-0267, www.sorensen. 
com 

SPARLING INSTRUMENTS, INC., 4097 N. Temple City 
Blvd., El Monte, CA 91731, 626/444-0571, Fax: 626/452- 
0723, www.sparlinginstruments.com 
SPC PRESS/STATISTICAL PROCESS CONTROLS, INC., 
5908 Toole Dr., Suite C, Knoxville, TN 37919, 423/584- 
5005, Fax: 423/588-9440, www.spcpress.com 
SPENCE ENGINEERING CO., INC., 150 Coldenham Rd., 
Walden, NY 12586, 800/398-2493, Fax: 914/778-1072, 
www.spenceengineering.com 

SPIRAX SARCO JNC., 1150 Northpoint Blvd.. Blythewood, 
SC 29016, 803/714-2071, Fax: 803/714-2224, www.spi- 
raxsarco-usa.com 

SPONSLER CO., INC., 2363 Sandifer Blvd., Westminster, 
SC 29693, 864/647-2065, Fax: 864/647-1255, www.spon- 
sler.com 

SST, A PART OF WOODHEAD CONNECTIVITY, 50 
Northland Rd., Waterloo, Ontario, NV2 IN3 Canada, 
519/725-5136, Fax: 519/725-1515, www.sstech.on.ca 
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STACOS WITCH, 1139 Baker St., Costa Mesa, CA 92626, 
714/549-3041, Fax: 714/549-0930, www.stacoswitch. 
com 

STAHLIN, 500 Maple St., Belding, MI 48809, 616/794- 
0700, Fax: 616/794-7564, www.stahlin.com 
STANLEY ELECTRIC, 2660 Barranca Pkwy., Irvine, CA 
92606, 949/222-0777, Fax: 949/222-0555, www.stanleye- 
lec.com 

STAT-EASE, INC., 2021 E. Hennepin Ave, #191, 
Minneapolis, MN 55413, 612/378-4449, Fax: 612/378- 
2152, www.statease.com 

STATISTICAL PROCESS CONTROLS, INC., 5908 Toole 
Dr., Suite C, Knoxville, TN 37919, 865/584-5005, Fax: 
865/588-9440, www.spcpress.com 
STECA SOLAR, Tel: 0208 916 2400, http://www.stecasolar. 

com/index.php?Company_contact 
STOCHOS, INC., 14 N. College St., Schenectady, NY 12305, 
518/372-5426, Fax: 518/372-4789, www.stochos.com 
STONEL, One StoneL Dr., Fergus Falls, MN 56537, 218/739- 
5774, Fax: 218/739-5776, www.stonel.com 
STRONGARM DESIGNS INC., 425 Caredean Dr. Horsham, 
PA 19044-1230, 215-443-3400, 800-778-7901 (toll free), 
Fax: 215-443-3002, www.strongarm.com 
SUN ELECTRONIC SYSTEMS, INC., 1900 Shepard Dr., 
Titusville, FL 32780, 321/383-9400, Fax: 321/383-9412, 
www.sunelectronics.com 

SUN, 4150 Network Circle, Santa Clara, CA 95054, 650- 
960-1300, 800-786-0404 (toll free), www.oracle.com 
SUNX SENSORS, 1207 Maple St., West Des Moines, IA 
50265, 800/280-6933, Fax: 515/225-0063, www.sunx- 
ramco.com 

SUPERIOR ELECTRIC, 383 Middle St., Bristol, CT 06010, 
860/585-4500, Fax: 860/584-1483, www.superiorelectric. 
com 

SVF FLOW CONTROLS, INC., 13560 Larwin Cir., Santa 
Fe Springs, CA 90670, 562/802-2255, Fax: 562/802-3114, 
www.svfflowcontrols.com 

SWAGELOK, 31400 Aurora Rd„ Solon, OH 44139, 440/349- 
5934, Fax: 440/349-5843, www.swagelok.com 
SYMCOM, INC., 2880 N. Plaza Dr., Rapid City, SD 57702, 
605/348-5580, Fax: 605/348-5685, www.symcominc. 
com 

SYNERGETIC, 2506 Wisconsin Ave., Downers Grove, IL 
60515, 630/434-1770, Fax: 630/434-1987, www.syner- 
getic.com 

TA ENGINEERING CO., INC., 1150 Moraga Way, Moraga, 
CA 94556, 925/376-8500, Fax: 925/376-4977, www. 
aimax.com 

TAIYO YUDEN (USA), INC., Power Systems Group, 1770 
La Costa Meadows Dr., San Marcos, CA 95131, 760/510- 
3200, Fax: 760/471-4021, www.t-yuden.com 
TEAC AMERICA, INC., 7733 Telegraph Rd„ Montebello, 
CA 90640, 323/726-0303, Fax: 323/727-7674, www.teac. 
com 

TECHNE, INC., 743 Alexander Rd„ Princeton, NJ 08540, 
609/452-9275, Fax: 609/987-8177, www.techneusa.com 


TECHNICAL MARINE SERVICE, INC., 6040 N. Cutter 
Cir., Suite 302, Portland, OR 97217, 503/285-8947, Fax: 
503/285-1379, www.tms-usa.com 
TECHNI-SYSTEMS, LLC, 246 W. Manson Hwy., #185, 
Chelan, WA 98816, 509-682-2239, 800-532-3152 (toll 
free), Fax: 800-868-8799 (toll free), www.techni-systems. 
com 

TECHNOLAND, INC., 1050 Stewart Dr., Sunnyvale, CA 
94086, 408/992-0888, Fax: 408/992-0808, www.techno- 
land.com 

TECNOMATIX TECHNOLOGIES, 21500 Haggerty 
Rd„ Suite 300, Noriville, MI 48167, 248/471-6140, Fax: 
248/471-6147, www.tecnomatix.com 
TELEDYNE ANALYTICAL INSTRUMENTS, 16830 
Chestnut St., City of Industry, CA 91748, 626/934-1507, 
Fax: 626/961-2538, www.teledyne-ai.com 
TELETROL SYSTEMS, INC., 286 Commercial St., 
Manchester, NH 03101, 603/645-6061, Fax: 603/645- 
6174, www.teletrol.com 

TEL-TRU MANUFACTURING CO., 408 St. Paul St., 
Rochester, NY 14605, 716/232-1440, Fax: 716/232-3857, 
www.teltru.com 

TEMPROX, 2915 Parkway St., Lakeland, FL 33811, 863/619- 
5999, Fax: 863/619-5274, www.temprox.com 
TESCOM CORR, 12616 Industrial Blvd., Elk River, MN 
55330, 763/441-6330, Fax: 763/241-3224, www.tescom.com 
TESTO, INC., 35 Ironia Rd„ Flanders, NI 07836, 800/227- 
0724, Fax: 973/252-1724, www.testo.com 
TEXAS INDUSTRIAL PERIPHERALS, 2621 Ridgepoint 
Dr. Suite 235, Austin, TX 78754, 800/866-6506, Fax: 
512/837-0207, www.ikey.com 

TEXAS MICRO, INC., 5959 Corporate Dr., Houston, TX 
77036, 713/541-8200, Fax: 713/541-8226, www.texasmi- 
cro.com 

THERMACAL, INC., 30275 Bainbridge Rd., Solon, OH 
44139, 440/498-1005, Fax: 440/498-1062, www.therma- 
cal.com 

THERMAL INSTRUMENTS CO., 217 Sterner Mill Rd., 
Trevose, PA 19053, 215/355-8400, Fax: 215/355-1789, 
www.thermalinstrument.com 

THERMO ANDERSEN, 500 Technology Court, Smyrna, 
GA 30082, 770/319-9999, Fax: 770/319-0336 
THERMO BLH, 75 Shawmut Rd., Canton, MA 02021, 
781/821-2000, Fax: 781/828-1451, www.thermoblh.com 
THERMO BRANDT INSTRUMENTS, 3333 Air Dark Rd., 
Fuquay, NC 27526, 919/552-9011, Fax: 919/552-9717, 
www.brandtinstruments.com 

THERMO ELECTRIC CO., INC., 109 N. Fifth Ave., Saddle 
Brook, NJ 07663, 201/843-5800, Fax: 201/843-4568, 
www.thermo-electric-direct.com 
THERMO GASTECH, 8407 Central Ave., Newark, CA 
94560, 510/745-8700, Fax: 510/794-6201, www.thermo- 
gastech.com 

THERMO MEASURETECH, 2555 North IH-35, Round 
Rock, TX 78664, 800/736-0801, Fax: 512/388-9200, 
www.thermomt.com 
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THERMO NICOLET CORP., 5225 Verona Rd., Madison, 
WI 53711, 608/276-6100, Fax: 608/273-5046, www.ther- 
monicolet.com 

THERMO ONIX, 1201 N. Velasco, Angleton, TX 77515, 
979/849-2344, Fax: 979/849-2166, www.thermoonix.com 
THERMO POLYSONICS, 10335 Landsbury Dr. #300, 
Houston, TX 77099, 281/879-3700, Fax: 281/498-7721, 
www.thermopolysonics.com 

THERMO RAMSEY, 501-90th Ave. NW, Minneapolis, 
MN 55433, 763/783-2500, Fax: 763/780-2315, www.ther- 
moramsey.com 

THERMO WESTRONICS. 22001 North Park Dr., Suite 
100, Kingwood, TX 77339, 281/348-1800, Fax: 281/348- 
1288, www.thermowestronics.com 
THIELSCH ENGINEERING, 195 Frances Ave., Cranston, RI 
02910, 401/467-6454, Fax: 401/467-6454, www.thielsch.com 
TIPS, INC., 2402 Williams Dr., Georgetown, TX 78628, 
512/863-3653, Fax: 512/863-5392, www.tipswweb.com 
TISCOR, 12250 Parkway Centre Dr„ Poway, CA 92064, 
800/227-6379, Fax: 858/513-8497, www.tiscor.com 
TOL-O-MATIC. 3800 CR 116, Hamel, MN 55340, 612/478- 
4322, Fax: 612/478-8080, www.tolomatic.com 
TOPWORX, 3300 Fern Valley Rd„ Louisville, KY 40213, 
502/969-8000, Fax: 502/964-5911, www.topworx.com 
TOSHIBA INTERNATIONAL CORP, 13131 West Little 
York Rd., Houston, TX 77041, 713/466-0277, Fax: 
713/896-5225, www.tic.toshiba.com 
TOTAL CONTROL PRODUCTS. INC., 2001 N. Janice Ave., 
Melrose Park, IL 60160, 708/345-5500, Fax: 708/345- 
5670, www.total-control.com 

TOUCH CONTROLS, INC., 520 Industrial Way, Fallbrook, 
CA 92028, 800/848-4385, Fax: 760/723-7910, www. 
touchcontrols.com 

TRACEWELL SYSTEMS, INC., 567 Enterprise Dr., 
Columbus, OH 43081, 800/848-4525, Fax: 614/846-4450, 
www.tracewellsystems.com 

TRANSCAT, 10 Vantage Pt. Dr., Rochester, NY 14624, 
800/828-1470, Fax: 800/395-0543, www.transcat.com 
TRANSDUCER TECHNIQUES. 43178 Business Park Dr., 
Temecula, CA 92590, 909/676-3965, Fax: 909/676-1200, 
www.ttloadcells.com 

TRANSICOIL, 43178 Business Park Dr., Norristown, PA 
19403, 800/323-7115, Fax: 616/539-3400, www.transicoil. 
com 

TRANSMATION, 35 Vantage Point Dr., Rochester, NY 
14624, 716/349-3520, Fax: 716/349-3510, www.transma- 
tion.com 

TRANSTECTOR SYSTEMS, 10701 Airport Dr., Hayden 
Lake, ID 83835, 208/762-6055, Fax: 208/762-6080, www. 
transtector.com 

TRANS YSOFT, INC., 11 Merrill Dr„ Suite C5, Hampton, 
NH 03842, 603/929-6330, Fax: 603/929-6331. www.tran- 
syssoft.com 

TRENDVIEW RECORDERS, PO Box 141489, Austin, TX 
78714-1489, 512/927-7800, Fax: 512/834-4333, www. 
trendview.com 


TRENTON TECHNOLOGY, INC., 2350 Centennial Dr., 
Gainesville, GA 30504, 800/875-6031, Fax: 770/287- 
3150, www.trentonprocessors.com 
TRICONEX CORP, 15345 Barranca Pkwy., Irvine, CA 
92618, 949/885-0714, Fax: 949/753-9101, www.triconex. 
com 

TRIHEDRAL ENGINEERING LTD, 1160 Bedford Hwy., 
Suite 400, Bedford, Nova Scotia, B4A ICI Canada, 
902/835-1575, Fax: 902/835-0369, www.trihedral.com 
TRIPLETT CORP, One Triplett Dr., Bluffton, OH 45817, 
800/TRIPLETT, Fax: 419/358-7956, www.triplett.com 
TRW SENSORS & COMPONENTS SCHAEVITZ 
SENSORS, 1000 Lucas Way, Hampton, VA 23666, 
757/766-1500, Fax: 757/766-4297, www.schaevitz.com 
TSI, INC., 500 Cardigan Rd., Shoreview, MN 55126, 651/490- 
2711, Fax: 651/490-2874, www.tsi.com 
TTI, 8 Leroy Rd., Williston, VT 05495, 800/235-8367, Fax: 
802/863-1193, www.ttiglobal.com 
TURCK, INC., 3000 Campus Dr., Minneapolis, MN 55441, 
800/544-7769, Fax: 612/553-0708, www.turck.com 
TUTHILL TRANSFER SYSTEMS, 8825 Aviation Dr., Fort 
Wayne, IN 46809, 919/460-6000, Fax: 919/460-7595, 
www.tuthill.com 

TWO TECHNOLOGIES, INC., 419 Sargon Way, Horsham, 
PA 19044, 215/441-5305, Fax: 215/441-0423, www.2t. 
com 

TYCO VALVES & CONTROLS LP, 9700 W. Gulf Rd., 
Houston, TX 77040, 713/466-1176, www.tycovalves. 
com 

UE SYSTEMS, INC., 14 Hayes St., Elmsford, NY 10523, 
800/223-1325, Fax: 914/347-2181, www.uesystems.com 
ULTRA ELECTRONICS, NUCLEAR SENSORS & 
PROCESS INSTRUMENTATION, 707 Jeffrey Way, 
Round Rock, TX 78680, 512-434-2800, 800-880-9333 
(toll free), Fax: 512-434-2801, http://www.ultra-nspi. 
com 

ULTRAFLO CORP, a Subsidiary of Bray Inti., Inc., PO 
Box 423, St. Genevieve, MO 63670, 573/883-8881, Fax: 
573/883-8882 

ULTRAMAX CORP, 1 10 Boggs Ln., Suite 255, Cincinnati, 
OH 45246, 513/771-8629, Fax: 513/771-7185, www.umax- 
corp.com 

UNISYS CORP, 28 Atlantic PL South Portland, ME 04106, 
207-773-8119, http://www.unisys.com/unisys/ 

UNITED ELECTRIC CONTROLS, 180 Dexter Ave., 
Watertown, MA 02471, 617/926-1000, Fax: 617/926-4354, 
www.ueonline.com 

UNIVERSAL DYNAMICS TECHNOLOGIES, INC., 
100-13700 International Place, Richmond, British 
Columbia, V6V 2X8 Canada, 604/214-3456, Fax: 
604/214-3457, www.brainwave.com 
USDATA, 2435 N. Central Expwy., Richardson, TX 75080, 
972/497-0233, Fax: 972/669-9556, www.usdata.com 
USFILTER/ WALL ACE & TIERNAN PRODUCTS, 1901 
W. Garden Rd., Vineland, NJ 08360, 856/507-9000, Fax: 
856/507-4125, www.wallaceandtiernan.usfilter.com 


© 2012 by Bela Liptak 


1040 A. 8 Partial List of Suppliers 


VAISALA, INC., 100 Commerce Way, Woburn, MA 01801, 
781/933-4500, Fax: 781/933-8029, www.vaisala-usa.com 
VALCOR SCIENTIFIC, 2 Lawrence Rd„ Springfield, NJ 
07081, 973/467-8400, Fax: 973/467-9592, www.valcor. 
com 

VALIDYNE ENGINEERING, 8626 Wilbur Ave., 
Northridge, CA 91324, 818/886-2057, Fax: 818/886-6512, 
www.validyne.com 

VAS ENGINEERING, 4750 Viewridge Ave., San Diego, CA 
92123, 619/569-1601, Fax: 619/569-8474, www.doric-vas. 
com 

VERANO, 310 E. Caribbean Dr., Sunnyvale, CA 94089, 
408/541-7658, Fax: 408/541-7601, www.verano.com 
VERIS, INC., 6315 Monarch Park Place, Niwot, CO 80503, 
303/652-8550, Fax: 303/652-8552, www.veris-inc.com 
VERSALOGIC CORR, 3888 Stewart Rd., Eugene, OR 
97402, 541/485-8575, Fax: 541/485-5712, www.versa- 
logic.com 

VERTACROSS, INC., PO Box 14526, Research Triangle 
Park, NC 27709, 866/248-4088, Fax: 919/248-4099, 
www.vertacross.com 

VIA DEVELOPMENT CORP., PO Box 3268, Marion, IN 
46953, 765/677-3232, Fax: 765/674-3964, www.viadevel- 
opment.com 

VIATRAN CORP., 300 Industrial Dr., Grand Island, NY 
14072, 716/773-1700, Fax: 716/773-2488, www.viatran. 
com 

VICOR CORP, 25 Frontage Rd., Andover, MA 01810, 
978/470/2900, Fax: 978/475-6715, www.vicr.com 
VIKING PUMP, INC., 406 State St., Cedar Falls, IA 50613, 
319/266-1741, Fax: 319/273-8157, www.vikingpump.com 
VISIONEX, 430 Tenth St. NW, #N205, Atlanta, GA 30318, 
404/873-9775 x.14, Fax: 404/873-0535, www.mindspring. 
com/~visionex 

VISTA CONTROLS SYSTEMS, INC., 176 Central Park 
Square, Los Alamos, NM 87544, 505/662-2484, Fax: 
505/662-3956, www.vista-control.com 
VISUAL SOLUTIONS, INC., 487 Groton Rd., Westford, 
MA 01886, 978/392-0100, Fax: 978/692-3102, www.vis- 
sim.com 

VLSI, 1109-T McKay Dr. San Jose, CA 95131, 408-434-3100, 
www.vlsichips.com 

VMIC, 12090 S. Memorial Pkwy., Huntsville, AL 35803, 
256/880-0444, Fax: 256/882-0859, www.vmic.com 
VMR SOFTWARE, PO Box 1463, Edmonds, WA 98020, 
425/774-2483, Fax: 206/727-8650, www.vmrsoftware. 
com 

VORNE INDUSTRIES, INC., 1445 Industrial Dr„ Itasca, IL 
60143, 888/DISPLAYS, Fax: 630/875-3609, www.vorne. 
com 

VYNCKIER ENCLOSURE SYSTEMS LTD, 249 McCarty 
Dr., Houston, TX 77029, 713/374-7850, Fax: 713/672- 
8632, www.enclosuresonline.com 
WAGO CORP, N120 W19129 Freistadt Rd., Germantown, 
WI 53022, 800/DINRAIL, Fax: 262/255-3232, www. 
wago.com 


WARNER ELECTRIC MOTORS & CONTROLS, 383 
Middle St., Bristol, CT 06010, 860/585-4500, Fax: 860/582- 
3784, www.warnernet.com/sev_main.html 

WATLOW, 12001 Lackland Rd., St. Louis, MO 63146, 
800/4-WATLOW, Fax: 314/878-6814, www.watlow.com 

WEED INSTRUMENT, 707 Jeffrey Way, Round Rock, TX 
78664, 512/434-2844, Fax: 512/434-2851, www.weedin- 
strument.com 

WEG MOTORS AND DRIVES, 1327 Northbrook Pkwy., 
Suwanee, GA 30024, 770/338-5656, Fax: 770/338-1632, 
www.webelectric.com 

WEIDMULLER, INC., 821 Southlake Blvd., Richmond, 
VA 23236, 804/379-6027, Fax: 804/379-2593, www.wei- 
dmuller.com 

WEIGH-TRONIX, 1000 Armstrong Dr„ Fairmont, MN 
56031, 507/238-8253, Fax: 507/238-8258, www.weigh- 
tronix.com 

WESCO DISTRIBUTION, INC., 1600 N. Sixth St., 
Milwaukee, WI 53212, 414/264-6400, www.wescodist. 
com 

WESTERN RESERVE CONTROLS, 1485 Exeter Dr., 
Akron, OH 44306, 330/733-6662, Fax: 330/733-6663, 
www.wrcakron.com 

WESTINGHOUSE PROCESS CONTROL, 200 Beta Dr., 
Pittsburgh. PA 15238, 412/963-2727, Fax: 412/963-3644, 
www.westinghousepc.com 

WESTLOCK CONTROLS CORP, 280 Midland Ave., Saddle 
Brook, NJ 07663, 201/794-7650, Fax: 201/794-0913 

WHESSOE VAREC, 10800 Valley View St., Cypress, CA 
90630, 714/761-1300, Fax: 714/952-2701, www.whesso- 
evarec.com 

WIELAND ELECTRIC, 49 International Rd., Burgaw, NC 
28425, 910/259-5050, Fax: 910/259-3691, www.wieland- 
inc.com 

WIKA INSTRUMENT CORP, 1000 Wiegand Blvd., 
Lawrenceville, GA 30043, 770/338-5229, Fax: 770/277- 
2668, www.wika.com 

WIKA INSTRUMENT CORP, 1000 Wiegand Blvd., 
Lawrenceville, GA 30043, 770/338-5229, Fax: 770/277- 
2668, www.wika.com 

WILKERSON INSTRUMENT CO., INC., 2915 Parkway 
St., Lakeland, FL 33811, 800/234-1343, Fax: 863/644- 
5318, www.wici.com 

WINTERS INSTRUMENTS, 600 Ensminger Rd., Buffalo, 
NY 14150, 716/874-8700, Fax: 716/874-8700, www.win- 
ters.ca 

WOLFRAM RESEARCH, INC., 100 Trade Center Dr., 
Champaign, IL 61820, 217/398-0700, www.wolfram.com 

WONDERWARE, 100 Technology Dr„ Irvine, CA 92618, 
949/453-6568, Fax: 949/450-5098, www.wonderware.com 

WOODHEAD CONNECTIVITY, 3411 Woodhead Dr., 
Northbrook, IL 60062, 847/272-7990, Fax: 847/272-8133, 
www.connector.com 

WORCESTER CONTROLS CORP, 33 Lock Drive, 
Marlborough, MA 01752, 508/481-4800, Fax: 508/481- 
4454, www.worcestercc.com 
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XANTREX TECHNOLOGY, 1-800-670-0707 (toll-free in 
North America) Phone: 1-360-925-5097 (outside North 
America) Fax: 1-360-925-5143 Email: customerservice@ 
xantrex.com; Web: www.xantrex.com 
XENTEK POWER SYSTEMS, 1770 La Costa Meadows 
Dr., San Marcos, CA 92069, 760/471-4001, Fax: 760/471- 
4021, www.xentek.com 

XYCOM AUTOMATION, INC., 750 N. Maple Rd„ Saline, MI 
48176, 734/429-4971, Fax: 734/429-3087, www.xycom.com 
XYMOX TECHNOLOGIES, INC., 9099 W. Dean Rd., 
Milwaukee, WI 53224, 414/362-9000, Fax: 414/362-9090, 
www.xymoxtech.com 

XYNTEK, INC., 301 Oxford Valley Rd„ Bldg. 1402A, 
Yardley, PA 19067, 215/493-7091, Fax: 215/493-7094, 
www.xyntekinc.com 

Y2 SYSTEMS, 3101 PollokDr., Conroe, TX 77303, 936/788- 
5526, Fax: 936/788-5698, www.y2systems.com 
YASKAWA ELECTRIC AMERICA, INC., 2121 Norman Dr. 
S„ Waukegan, 1L 60085, 800/YASKAWA, Fax: 847/887- 
7310, www.yaskawa.com 

YCV, A YAMATAKE CO., 11225 North 28th Dr„ Suite 
A106, Phoenix, AZ 85029, 602/548-1800, Fax: 602/548- 
1127, www.ycv.com 

YOKOGAWA CORP. OF AMERICA, 2 Dart Road, Newnan, 
GA 30265, 770/258-2552, www.yca.com 
ZELLWEGER ANALYTICS, INC., 405 Barclay Blvd., 
Lincolnshire, IL 60069, 847/955-8200, Fax: 847/955- 
8208, www.zelana.com 

ZENITH PRODUCTS DIV., PARKER HANNIFIN CORP, 
5910 Elww Buchanan Dr., Sanford, NC 27330, 919/775- 
4600, Fax: 919/774-5952, www.zenithpumps.com 
ZILOG, 532 Race St, San Jose, CA 95126, 408-558-8500, 
Fax: 408-558-8300, www.zilog.com 
ZONEWORX, 40925 County Center Dr., Suite 200, 
Temecula, CA 92591, 909/296-1226, Fax: 909/506-9309, 
www.zoneworx.com 

ZONTEC INC., 1389 Kemper Meadow Dr., Cincinnati, OH 
45240, 513/648-0088, Fax: 513/648-9007, www.zontec- 
spc.com 

Z-WORLD, 2900 Spafford St., Davis, CA 95616, 530/757- 
3737, www.zworld.com 

SCHEIDER ELECTRIC, Pacific Head Office, 78 Waterloo 
Road, Macquarie Park, NSW 2113, Australia, 1300-369- 
233, www.schneider-electric.com.au 
CREDANT TECHNOLOGIES, 15303 Dallas Parkway, 
Addison, TX 75001, 972/458-5400, Fax: 972/458-5454, 
www.credant.com 

DEKART, SRL, 85, M. Kogalniceanu, MD2009, Chisinau, 
Republic of Moldova, (+373 22)/604-290, www.dekart. 
com 

IRONKEY, INC., 600 W. California Ave., Sunnyvale, CA 
94086 408/737-4300, Fax: 408-737-4301, www.ironkey. 
com 

JETCO INC. Oy, Innopoli 2, Tekniikantie 14, 02150 Espoo, 
Finland, (358)92/517-3030, Fax: (358)92/517-3031, www. 
jetico.com 


McAFEE INC., 2821 Mission College Blvd., Santa Clara, 
CA 95054, 888/847-8766, www.mcafee.com 

SECURSTAR GmbH, Fiirstenrieder Str. 270, D-81377 
Miinchen, Germany, (49)89/7106617-0, Fax: (49) 

89/7106617-28, www.securstar.com 

SOPHOS INC., 3 Van de Graaff Drive, 2nd Floor, Burlington, 
MA 01803, 866/866-2802, Fax: 781/494-5802, www. 
sophos.com 

SYMANTEC, 350 Ellis Street, Mountain View, CA 94043, 
650/527-8000, www.symantec.com 

GL GARRAD HASSAN, 2064 Maryhill Rd, Glasgow, 
G20 0AB, UK, +44 141 945 4774, Fax: +44 141 945 
5076, www.gl-garradhassan.com 

NEWTECH Resources, 9 Corporate Park, Suite 100, 
Irvine, CA 92606-5101, USA, 714.500.1000, Fax: 
714.500.1014, Email: info@ntrcal.com, www.newte- 
chresources.com 

SPEC SERVICES, INC., 17101 Bushard Street, Fountain 
Valley, CA 92708-2833, (714) 963-8077, Fax: (714) 963- 
0364, E-mail: info@specservices.com, www.specser- 
vices.com 

SUN ENGINEERING SERVICES, INC., 5405 Garden Grove 
Blvd., Suite 300, Westminster, CA 92683, 714.379.2300, 
http://sunengr.net/ 

LOGIC, INC. , 890 N Mart-Way Ct, Olathe, KS 66061-7052, 
(913) 747-2359 (800) 676-8805, Fax: (913) 764-2828, 
www.logic-control.com 

EN ENGINEERING, Automation West, 2110 Delaware St, 
Lawrence, KS 66046, (785) 841-2974 (Office), Fax: (785) 
841-2083 

Gexpro, 2099 S. State College Blvd., Suite 200, Anaheim, CA 
92806, Office: (714) 712-8522, Fax: (714) 712-8501, Cell: 
(714) 865-1397, Tech Support: (877) 521-5252, http://www. 
gexpro.com/automation 

SUPPLIERS ADINSTRUMENTS, INC., 2205 Executive 
Circle, Colorado Springs, CO 80906, 719/576-3970, www. 
adinstruments.com 

ADLINK TECHNOLOGY INC., 9F„ No. 166, Jian 1st Rd., 
Nhonhe Dist., New Taipei City 235, Taiwan, +886-2-8226- 
5877, www.adlinktech.com 

CYBERRESEARCH, INC., 25 Business Park Drive, 
Branford, CT 06405, 800/341-2525, www.cyberresearch. 
com 

DATAQ INSTRUMENTS, INC., 241 Springside Drive, 
Akron, OH 44333, 330/668-1444, www.dataq.com 

DEWETRON GMBH, Parkring 4, 8074 Graz-Grambach, 
Austria, +43-316-30700, www.dewetron.com 

GENERAL STANDARDS CORP, 8302A Whitesburg Dr., 
Huntsville, AL 35802, 256/704-8341, www.generalstan- 
dards.com 

ICP DAS, No. Ill, Guangfu N. Rd., Hokou Township, 
Hsinchu County, Taiwan 30351, 886-3-5973366, www. 
icpdas.com 

GANTNER INSTRUMENTS TEST & MEASUREMENT 
GMBH, Silvretastr. 11-13, 6780 Schruns, Austria, +43- 
5556-77463-0, www.gantner-instruments.com 
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LABJACK CORPORATION, 3232 S Vance St., Suite 100, 
Lakewood, CO 80227, 303/942-0228, www.labjack.com 
LINEAR TECHNOLOGY, 1630 McCarthy Blvd., Milpitas, CA 
95035, 408/432-1900, www.linear.com 
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS, INC., 120 San 
Gabriel Drive, Sunnyvale, CA 94086, 408/737-7600, Fax: 
408/470-5841, www.maxim-ic.com 
MEASUREMENT COMPUTING CORR, 10 Commerce 
Way, Norton, MA 02766, 508/946-5100, Fax: 508/946- 
9500, www.mccdaq.com 

MICROSTAR LABRATORIES, INC., 2265 116th Ave. NE, 
Bellevue, WA 98004, 888/678-2752, www.mstarlabs.com 
NATIONAL SEMICONDUCTOR, 2900 Semiconductor Dr., 
Santa Clara, CA 95051, 408/721-5000, www.national.com 
SPECTRUM GMBH, Ahrensfelder Weg 13-17, 22927 
Grosshansdorf, Germany, +49 (0) 4102-6956-0, www. 
spec.de 

TEXAS INSTRUMENTS, 12500 TI Boulevard, Dallas TX 
75266, 972/995-2011, www.ti.com 
TUCKER-DAVIS TECHNOLOGIES, 11930 Research 
Circle, Alachua, FL 32615, 386/462-9622, www.tdt.com 
INTERSIL CORP, 1001 Murphy Ranch Road, Milpitas, CA 
95035, 408/432-8888, www.intersil.com 

NEW SUPPLIERS 

SCHNEIDER ELECTRIC, Pacific Head Office, 78 Waterloo 
Road, Macquarie Park, NSW 2113, Australia, 1300-369- 
233, www.schneider-electric.com.au 
CREDANT TECHNOLOGIES, 15303 Dallas Parkway, 
Addison, TX 75001, 972/458-5400, Fax: 972/458-5454, 
www.credant.com 

DEKART, SRL, 85, M. Kogalniceanu, MD2009, Chisinau, 
Republic of Moldova, (+373 22)/604-290, www.dekart. 
com 

IRONKEY, INC., 600 W. California Ave., Sunnyvale, CA 
94086 408/737-4300, Fax: 408-737-4301, www.ironkey. 
com 

JETCO INC. Oy, Innopoli 2, Tekniikantie 14, 02150 Espoo, 
Finland, (358)92/517-3030, Fax: (358)92/517-3031, www. 
jetico.com 

McAFEE INC., 2821 Mission College Blvd., Santa Clara, CA 
95054, 888/847-8766, www.mcafee.com 


SECURSTAR GmbH, Fiirstenrieder Str. 270, D-81377 
Miinchen, Germany, (49)89/7106617-0, Fax: (49) 

89/7106617-28, www.securstar.com 

SOPHOS INC., 3 Van de Graaff Drive, 2nd Floor, Burlington, 
MA 01803, 866/866-2802, Fax: 781/494-5802, www. 
sophos.com 

SYMANTEC, 350 Ellis Street, Mountain View, CA 94043, 
650/527-8000, www.symantec.com 

GL GARRAD HASSAN, 2064 Maryhill Rd, Glasgow, G20 
0AB, UK, +44 141 945 4774, Fax: +44 141 945 5076, 
www.gl-garradhassan.com 

Applied Control Solutions, LLC, www.realtimeacs.com 

NN Product Sources: 

Emerson Process Management (Delta-V), Gensym 
(G2 -Neuronline), MatLAB, Pavilion Technologies, 
Pegasus 

FL Product Sources: 

Emerson Process Management (Delta-V Fuzzy), Gensym, 
Invensys, (Connoisseur), MatLAB, Matrikon (Control 
Performance Optimizer), Modicon PLC (Concept), 
Yokogawa 

SUPPLIERS 

BLUE SKY ENERGY, 2598 Fortune Way, Suite K, Vista, 
CA 92081, 760/597-1642, http://www.blueskyenergyinc. 
com/contact_us/ 

MORNINGSTAR CORP. 8 Pheasant Run, Newton, PA 
18940, 215/321-4457, http://www.morningstarcorp.com/ 
en/support/item.cfm?ItemId=232 

OUTBACK POWER, 5917 195th St NE, #7. Arlington, WA 
98223. 360/435.6030, http://www.outbackpower.com/ 

contact/ 

XANTREX TECHNOLOGY, 1-800-670-0707 OR 360/925- 
5097 Fax: 360/925-5143, www.xantrex.com 

Electrical Systems Ltd., 2800 Palisades Drive, Corona, CA 
92880, (951) 739-7000, Fax: (951) 739-7047, www.eslsys. 
com 

OneSource Distributors, 3951 Oceanic Drive, Oceanside, CA 
92056, (760) 966-4500, Main Fax: (760) 966-4599 
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